











e 99 Test - -Toplam 1072 Soru 


Bu kitap, M Milli ki Eğitim Bakanlığı Talim ve > Terbiye Kurulu Başkanlığı'ı nın en. 
son n kararı ile belirlenen ortaöğretim matematik dersi programına göre 
azırlanmıştır. 
































SUNUŞ 
Sevgili Öğrenciler, 


Önünüzde geleceğinizi belirleyecek olan zor bir sınav var. Bu sınavın 
her zamanki zorluğu yanında artık sınavın 2 aşamalı olması üniversite 
sınavını daha da Zor bir hale getirdi. Ben de öğrencilerin her zaman 
başarısını artırmayı hedef alan bir eğitimci olarak, sizlere yeni sınav SİS- 
teminde başarıda belirleyici ve en fazla sorunun beklendiği alanlarda 
“ÖĞRETEN FASİKÜLLER” serisini çıkarmayı uygun gördüm. 


Bu fasikülü 3 bölümde ele alabiliriz. 


1. Bölüm, 8'erli sorulardan oluşan ve tüm konunun ayrı ayrı alt başlıklar- 


la tekrar edilmesi için, 


2. Bölüm, 3 tane çözümlü testle karşınıza çıkabilecek farklı kalıptaki 
soruların çözümlerinden, 


3. Bölüm ise tüm testler kendi içinde karma sorulardan oluşturulmuştur. 


B fasikülünün A fasikülünden farkı ise zorluk seviyesi biraz daha zor 
soruları kapsaması sağlanarak sizlerin farklı soruları önceden görmeniz 
amaçlanmıştır. 


Bu fasikül, ülkemizde fasikül olarak ilk defa hücreleme tekniğiyle tara- 


fımdan hazırlanmış olup; sizin başarınız sonraki çalışmalarımda da size 


en iyiyi vermek için beni gayretlendirecektir. 
Hepinize iyi çalışmalar, dileğiniz gerçek olsun! 
Sevgilerimle, 


Güray KÜÇÜK 














1. f:R>Rolmaküzere; 


(0)2x2—3x12 


fonksiyonunun X, 2 apsisli noktasındaki türevi 


nedir? j 
A)-2 B)—-1  C)0 D)1 E)2 
E 
$ 
z 
2. t:Rİ>R' olmaküzere; > 
> 
©) y/x*1 z 


fonksiyonunun X, Z 1 apsisli noktasındaki türevi 


İL) 
nedir? 
A)1 B) C) E D) E) 
3. (26x15 z 
g 
g 
S 
K 


Nİ 
sk 
ols 


fonksiyonunun X, > -3 apsisli noktasındaki türevi 
nedir? 


A) 0 B)2 c)3 D)4 E)6 


2 


U 
4. f(a) - af —2a3 
fonksiyonunun a, > —1 apsisli noktasındaki türevi 
nedir? 
A) —-10 B)—8 C)—8 D)—-4 E)-2 





—D2-D3-E4-A5-B6-D7-A8-B 











İf) x2 —6x 
olduğuna göre, 


im İ h)-f69) 
h—>0 


limitinin sonucu kaçtır? 
A)0 B)2x-6 C)x2 — 6x 
D) 2x E)2 


(6) 28x15 
a ... dy. ei Ee 
olduğuna göre, Ta ifadesinin eşiti nedir? 


A)8xt5 B) 8X c)0 
D)8 E)1 


ty) > yö 4 y2 
olduğuna göre, 


im YA) 
h—>0 


limitinin sonucu nedir? 
A) 3y2 * 2y B)0 C) yö * y2 
D) 6y*2 E)6 


(0) 12x—4 
olduğuna göre, 


f(x*-h)—f(x) 
im “—, 


limitinin sonucu nedir? 
A) 12 B)6 C) 12x 
D) 12x—4 E)24 












1. 0) > 4x2 —2x 
olduğuna göre, 


, TO) -1(2) 
Jim x-2 


limitinin değeri kaçtır? 


A)12 o B)14 o C)16  D)18 


2. tR—> Rolmak üzere; 
10) 2 11x49 
olduğuna göre 


im 10)-f(1) 
x-1 X-1 


limitinin değeri kaçtır? 


A)9 B) 10 C) 11 D) 12 


3. f:R—>R olmak üzere; 
fx) 5x2 —-6xt4 
olduğuna göre 


,, 10) — 12) 
im x*t2 


limitinin değeri kaçtır? 


A)-2 B-4  CG- D)-8 


4. t:R—(-2)—R-(1) olmak üzere; 


X-5 
xt2 





fi) - 
olduğuna göre 


im 01) 


limitinin değeri kaçtır? 





E) 10 





©)2y/x—x 
olduğuna göre, 


.., 10) -f(4) 
pm x-4 


limitinin değeri kaçtır? 


1 1 1 1 1 
A #3 O m BŞ 


tR— R olmak üzere; 
©) —x248x—-5 
olduğuna göre 


, İ(th)-£(1) 
ei um 


limitinin değeri kaçtır? 


A)8 B)9 C10 D)11 E)12 


10) 4x9 
olduğuna göre, 


. Ti -h)-f(1) 
mm eği 


limitinin değeri kaçtır? 


A)0 B)4 C)20 D) 50 E) 200 


İig:R— R birer fonksiyondur 


 İ(X)—0(8) 
Jim. x-3 

., g(4th)—-g(3) 
Ml h*1 > 


h(x) < 409) * 3g(x) 
olduğuna göre, h'(3) değeri kaçtır? 
A)34 B)36 C)39 D)41 E)42 








-B2C3-E4D5 AGC; E80 











1. 0) 2 12x2 # 4x 


olduğuna göre, f'(x) eşiti nedir? 


A) 12x2 $ 4x B) 48x C)24x44 
D) 6x5 E)24 
2. (0) 2x5—6x2 4x—3 


olduğuna göre, f'(x) eşiti nedir? 

A) 6x3 —6x24x-3 B)6x5—12x$Xx 

C) 6X2 —12x41 D) 6x2 — 12x 
E) 6x2 —12x43. 


3. Yy fp)28x 
S ... dy 
olduğuna göre, EE nedir? 


A) 16x3 B) 32x$ C) 32x27 
D) 16x27 E) 32x3 


4, ip) > 12x2 


fonksiyonu aşağıdaki fonksiyonların hangisinin 


türevidir? i 


A) 4x2 B) 3x9 C) 24x 
D) 4x3 E) 6x2 





—C2-C3-E4D5-DEAZD8- 





E 
3 
z 
> 
S 
K 
b) 
uy 
E 
3 
c 
> 
S 
lı 
2 
u 





















fe) 9x 
olduğuna göre, f(x) eşiti nedir? 
6 xö 1 6 
A) B) a7 C) 575 
1 1 
v) 6İ/xİ ) zaf 
1 3 
©) -———— 
e) eN 
olduğuna göre, f'(x) eşiti nedir? 
—3 3 3 3 -3 3 
A) 34 —Ş 
) Xİ Oxyix Mk X Si) İZ 
1 3 —3 3 
fn) Ey 
) za 2x ) Xİ xgix 


Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? 
Ii f6)6x > (6 

I. f0)53xİ > f(0)212 

1. #0) <9 > (020 
M.16)26“47 > f'()18x2 
V. fO)zAxİr3X2 > Fe) 16x34 6x2 

A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 


3y—12x*7-0 
> ... dy : 
olduğuna göre, di nedir? 


A)- B-4 G3 D3 E)4 










































1. (YE x1—xX912x2—3x41 | 
olduğuna göre, f'(-1) değeri kaçtır? 
A)-4 B)—-6 C)-10 D)-12 E)-14 


2. (©) a 


olduğuna göre, f (2) değeri kaçtır? 


AŞ Bi OZ DE 


ola 


3. (O) 2x944x2742x 


olduğuna göre, v in x- 4 için değeri kaçtır? 


159 157 
ai ma O be 
4. f) sax” tax 
f(2)20 
olduğuna göre, f(-1) değeri kaçtır? 
M4 B-2 Go D2 64 





amman GÜR YAYINLARI ai GÜR YAYINLARI ——— 


f0)xax—12x 
g() > 6x2 — 3b 


fonksiyonları veriliyor. 


f(2)-9'(2) 


olduğuna göre, f(2) değeri kaçtır? . 
A) —12 B) c)0 D)4 


(0) (m—2)2 *nx—6 


fonksiyonu veriliyor. 


(021 
(1) 10 
olduğuna göre, f' (3) değeri kaçtır? 


A)19 OB)20 C)21 D)22 


(©) Xİ axi —2 
fonksiyonu veriliyor. 
(<1) *f(2) 5-2 


i olduğuna göre, a kaçtır? 


A)1 B)2 c)3 D)4 


(axi lir... 4x0 


olduğuna göre, f'(1) değeri kaçtır? 


A)3210 B) 3216 


D) 3230 E) 3240 





E)8 


E)23 


E)5 


6) 3220 





yay 0847 


olduğuna göre, g nedir? 


fo) zax3—bx24*c 
f(3)4f'(—3) 108 


olduğuna göre, a kaçtır? 


fonksiyonu veriliyor. 
2.) - -17 


olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


fonksiyonu veriliyor. 


denklemini sağlayan x değerleri toplamı kaçtır? 























fo) doğrusal fonksiyondur. 


(3):6 

(C2)2—14 
olduğuna göre, f'(x) eşiti nedir? 
A2 BB 4 DS 


(0 — 2x2 
olduğuna göre, f'(-1) değeri kaçtır? 


A)2 B) 1 c)0 D) -1 
(0) 4x 45 
0) bxf 


olduğuna göre, b kaçtır? 
A)5 B)8 C)10 D) 15 


(0) > ax tbxtc 
fonksiyonu veriliyor. 

(-1):9 

(021 

f(2)*f(0)s4 


olduğuna göre, f(x) fonksiyonu aşağıdakilerden 


hangisine eşittir? 


A) 3x2 44x-6 B) 2x2 —3x*42 
C) 3x2 —-4x42 D)x2—-4x14 
E) 2x2 -3x42 









İLİ ER>Rolmak üzere; 
5X12,x<1i 

0) X X<1 ise 

10X—-3,x>1 ise 


fonksiyonunun x - 1 apsisli noktasında türevi var- 


sa kaçtır? 
A)5 B)6 C)8 D) 10 E) 12 
2 N 
2, > 3X*4,x<3 ise 
18x-a,x>3 ise 


fonksiyonu x — 3 apsisli noktada türevli ise a kaçtır? 


A) 21 B) 23 C)25 D) 27 E) 29 


3 ğe 6x-2,Xx>1 ise 
3Xxt1, x<1 ise 


fonksiyonunun türevli olduğu aralık aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) (0, <5) 
D)R-41) 


B) (1, co) OR 
E)(0,1) 


4. ER>Rolmak Üzere; 
2X13,Xx>1 ise 
töjey > p 
Xt4,x<1 ise 


fonksiyonunun türevli olduğu aralık aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A)R-(1) 
D) (0, 1) 


B)R—(0) C)R 
E) (0,1) 








mama GÜR YAYINLARI ————————————ğ——ğ————CcGüRYMYIN UR —ş—ş—ş—ğ—ğ— 





4“ ta ,x< 2 ise 
5 00 ; 
bxt12, x>2 ise 


fonksiyonu her noktada türevlenebilir olduğuna göre, 


a kaçtır? 


AJ)22 o(B)24 (C)26 D)28 E)30 


a 


İ:R—> R olmak üzere; 
6Xx*8 , xZz3 ise 
K -İ , X<3 ise 
fonksiyonuna göre f'(3*) * f'(37) toplamı kaçtır? 
A)32 o B)30 CJM D)20 E)14 


e. 


t:R—>R olmak üzere; 
14x39 | x<2 ise 
(51, , , 
2x“13Xx , x>2 ise 
fonksiyonuna göre f'(3) * f'(—1) toplamı kaçtır? 


A) 10 B) 11 Cc) 12 D) 13 E) 14 


p 


xİ—4x242 , x>3 ise 
(1, i 
X“t3xt1 , x<3 ise 


fonksiyonunun türevi nedir? 


3X2 —-8x.x>3 


Are be ,x<3 


2)fç9s| 


6x—-8,x>3 


ors) x<3 


D)f() > 


3Xx7—8x,x >3 


Ef: 
va vi x<3 





-D2-B3-D4Cö-D6B7/ESE 














3x7—8x,x<3 
2x13 ,x>3 
6x-8,x>3 

2 ,x<2 


(©) Xx *ix—4) 
olduğuna göre, f'(2) değeri kaçtır? 
A)10 BM C12 013 Ey14 


ft) - 12 —4x— 12) 


fonksiyonu veriliyor. Buna göre #'(1)'değeri kaçtır? 


A)-2 B) -1 c)o D) 1 E)2 
(Xx) 213x—2) 

olduğuna göre, f"(4) * f'(—2) kaçtır? 

A)—3 B) —1 c)o D)1 E)2 


(©) 2x. 12—x2) 
olduğuna göre, f'(—2) kaçtır? 
A) 56 B) 58 C) 60 D) 62 E)64 











i-B2-E3-C4-A5D6D7 





O) > İ2—4x131 


fonksiyonunun türevsiz olduğu değerler çarpımı 


kaçtır? 
A) -4 B) —3 Cc)0 'D)3 E)4 
6. ©) İ2—x—2014 1x2 —2x—24) 
fonksiyonu x'in kaç farklı tam sayı değeri için tü- 
revsizdir? 
A)0 B) 1 c)2 D)3 E)5 
7. (20211). )2—8x116)12x44 


fonksiyonunun X — 4 noktasındaki türevi nedir? 
A)24 B) 18 Cc) 12 
D)2 E) Türev yoktur 


8. 0). ix-218x2 .İx-3) 


olduğuna göre, f'(3) değeri kaçtır? 


A) 78 B) 76 C)74 D) 72 E)70 
















1. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi x < 3 apsisli 


noktada türevlidir? 


A) fx) > İxZ —9l B) (0) - İx—3i 
G) e)» ŞİŞ D)İO)ZXx.1xX4314x—6 


E)İO) 2 Vx—-8 *2x 


2. ya b? —2x1 


fonksiyonu için f' (07) * f'(27) * f'(3*) ifadesinin de- 


ğeri kaçtır? 


A BS G0 D)2 E)4 


|x2 16) 


3. (6) xa1 


*4x*-2 


fonksiyonunun kaç noktada türevi yoktur? 


A)6 B)5 c)4 D)3 E)2 
4. TO) İxZ—7x—81 41100 —x2| 
fonksiyonu aşağıdaki noktalardan hangisinde tü- 
revlidir? 
A)—10 B) —1 c)4 D)8 E) 10 


5. f0) 5x2 —İ2x—ki 
f(x) < 8 değerinin bulunması için k'nın alabileceği 
kaç farklı tamsayı değeri vardır? 


A)2 B)3 04 D)5 E)6 


6. f6)212—xi 
ge) 2x2 143x 
olduğuna göre, (g . f)'(1) ifadesinin değeri kaçtır? 
A0 : B)1 c)2 D)3 E)4 


7. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin Xx — 0 nok- 
tasında türevi vardır? 


AySİZİ B)y> VX Yy 
D)yz yx-3 E)ysxyxt2 
8. ©) zx.(0x—3)2.(x46)1 


fonksiyonunun kaç noktada türevi yoktur? 
A)5 B)4 c0)3 D)2 E)1 


mma GÜR YAYINLARI m——————————— GÜR YAYINLARI ke —————— 




















Yukarıdaki f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 
Buna göre,xin—5,—4,—1,0,1,2,3, 4 değerlerinin 
kaç tanesi için f'(x) hesaplanamaz? 


A)2 B)3 c)4 D)5 E)6 





Yukarıda grafiği verilen y — f(x) fonksiyonunun 
kaç farklı noktada türevi yoktur? 


A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 














0, 6)— R, y < f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 


Buna göre, f(x) fonksiyonu kaç tam sayı değeri 
için türevsizdir? 


A)1 B)2 c)3 D)4 ES... 


h(x) 








Yukarıda grafiği verilen h(x) fonksiyonunun tü- 
revsiz olduğu noktaların apsisleri toplamı kaçtır? 


A)6 B)5 c)4 D)3 E)2 











EETETEEEEİKEB 


——————— GÜR YAYINLARI ———————————— iRyvnun ———————— 


gı 


P 


© 


yi) 
>x 





ln 


Yukarıda grafiği verilen f : R— R, f(x) fonksiyonu 
I-, 41 aralığındaki kaç tam sayı değeri için türev 
vardır? 


A)1 B2 03 D)4 E)5 





—>x 





y fk) 
Yukarıda grafiği verilen f: R—> R fonksiyonu 
I-A, 8) aralığındaki kaç tam sayı değeri için türev 
vardır? 


A)10 (o B)9 c)8 D)7 E)6 





Yukarıda grafiği verilen y — f(x) fonksiyonunun 
sürekli olup türevi olmayan noktaların apsisleri 
toplamı kaçtır? 


A)-3 B-— 0-1 D1 E)2 








Yukarıdaki grafik f(x) fonksiyonuna âittir. 


Buna göre, y — f(x) fonksiyonunun kaç farklı nok- 
tasında süreksiz olan noktada türevide yoktur? 


A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 








fonksiyonu hangi noktalarda türevsizdir? 


A)4(-1, 2) B)(-2,0, 1) C) 11,2) 
D) 40, 2) E)(-2,-1) 


Bir f0) fonksiyonu için x < a noktasında aşağıda- 
kilerden hangisi yanlış olabilir? 


A) Limitsiz ise türevsizdir. 
B) Süreksiz ise türevsizdir. 
C) Türevli ise süreklidir. 

D) Sürekli ise türevlidir. 


E) Türevli ise limitlidir. 


(> 

g)5x*t5 
şeklinde tanımlanan f ve g fonksiyonları için aşağı- 
daki örneklerden hangisi yanlıştır? 


A) g(),x 1 noktasında türevlidir. 
B) f(),xz0 noktasında süreklidir. 


C) f(6),xz2 noktasında türevlidir. 
D) 16) tag(x),x-2 de türevsizdir. 
E) 160—g(X),xz1de süreklidir. 


ge ax 6 ,x<1 ise 
4bx-2,x>1 ise 


fonksiyonu her X e R için türevlenebilir ise, (a, b) iki- 
lisi nedir? 


A) (6,3) B) (8,4) 


D) (-2,—4) 


C) (4,2) 
E) (4,8) 


$ 
g 
S 
Ş 
U 
z 
3 
g 
S 
Ş 
U 





7. 


8. 





X-2a,x<2 
(0)218*b , x52 
axX—-c,x>2 


fonksiyonu x — 2 noktasında türevli ise, b tc topla- 


mı kaçtır? 
A)2 B)3 c)4 D) 5 E)6 
4X2742,x<2 
g()216x-5 ,2<x<3 


244 ,x>3 
fonksiyonunun kaç tane x değeri için türevi yok- 


tur? 


A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 


Bir f(x) fonksiyonu için x < a noktasında aşağıda- 
kilerden kaç tanesi daima doğrudur? 

I. Türevli ise limitlidir. 

li. Sürekli ise limitlidir. 

LLM Limitli ise türevlidir. 

IV. Türevsiz ise süreksizdir. 

V. Türevli ise sürekli olmayabilir. 


A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 


< 


N 


| 2 SEM EV 








—ğ--mmnemmO 


A sl 


Yukarıda y > f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 


Buna göre, aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur? 


ii xz2-2: Tanımlı Süreksiz Türevsiz 
i xz1 : Tanımlı Süreksiz Türevsiz 
i. xz2 : Tanımlı Süreksiz Türevli 
IM). xz3 : Tanımlı Sürekli Türevsiz 
V. xz4 : Tanmlı Sürekli Türevli 
A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 























1. (©) 02-3).(0Ö14) 
olduğuna göre, f'(x) nedir? 
A) 4xİ 4 3x3 — 2x B) 5Xİ — 9x2 4 6x 
C) 5xİ—3x2 *4 D) xİ — 6x2 * 10x 
E) 5xİ —9x2 4 8x 


2. (0020215). (4x3—1) 

olduğuna göre, f'(1) nedir? 

A) 68 B)72 o C)78 D)80 OE)82 
3. YE(Ö-1).(245x42) 


N ... Gy. 
olduğuna göre, d in x - 0 noktasındaki değeri 
kaçtır? 


A)—10 B)—-5 c)0 D)5 E) 10 


4. iÇ) /x*3.Vxt15 


z a, İY; 
olduğuna göre, —— dx in x — 1 için değeri kaçtır? 














mmm GÜR YAYINLARI ————————ğ— GÜR YAYINLARI 


9 


7. 


8. 





(0) (ax*t6).(2x*tb) 
f(0)54x42b 
olduğuna göre, b kaçtır? 


A)8 B) 9 C) 10 


10) > (8X2 —4) .gix) 
fonksiyonu veriliyor. 
9'(2)-3,g(2)-1 
olduğuna göre, f'(2) değeri kaçtır? 
A)38 o B)36 


C34  D)32 


fx) - gi). hi) 
fonksiyonu veriliyor. 

4(3)-5,g'(3)> 

h(3)-2.h'(3)-6 
olduğuna göre, f' (3) değeri kaçtır? 
A) 34 C) 38 


B) 36 D) 40 


P(x) > (aXİ 4 3x3 —2). (3 —4)2 


polinomunun x e göre türevi 9. dereceden bir poli- 
nom ve baş katsayısı 40 olduğuna göre, a kaçtır? 


A)2 B)3 c)4 


D)5 E)8 











2. 


3. 


4. 


2Xx*5 


O) —— 


xt3 


olduğuna göre, f (1) değeri kaçtır? 


(0) 


A4X 
3x2 —1 





9 


D) 


olduğuna göre, f'(0) değeri kaçtır? 


C)-2 


D)0 


olduğuna göre, a değeri kaçtır? 


A)—-6 B)-4 
 axt6 
2 
((4)224 
A)-51 o B)—-50 
2 
(5 sa 


Cc) 49 


D) 48 


olduğuna göre, f' (0) değeri kaçtır? 


A)— 


B)-5 


Cc) -4 


D)-3 





E)2 


E) 47 


E)-2 


YINARI——— —<— 


UR YA 


m... aaa GÜR YAYINLARI ——————ğ—ğ << 





! 
olduğuna göre, () (<1) değeri kaçtır? 


A)—2 B)-4 C)—5 D)—8 E)—10 
- 2x241 
ip) 2 El 
f(0):— 
olduğuna göre, a değerlerinin toplamı kaçtır? 
8 10 a1 
A) 3 B)3 C) 3 D) 3 E)4 
he) 
gf) 


g(-1)-2,g'(-1)-3 
h(-1)24.h'(1)26 
olduğuna göre, f' (-1) değeri kaçtır? 


A-2 B)- Co D)1 E)2 
- ©) -2 

ge) > 2 —x 

f(3)-6 

(3)-3 
olduğuna göre, g'(3) değeri kaçtır? 

8 31 5 29 Mr 
Me» Bö Os Ds Biz 











2B3-A4-D5-CG6-A7C8-B 





1. 


2. 


3. 


©) (2 — 2x 45) 
olduğuna göre, f'(x) nedir? 
A) 3(X2—2x*5) 

B)302 —-2x15) 

C) 3x2 —2x45)2. (2x—2) 
D) 2 —2x45)2 (2x—2) 
E) 3(2x — 2) 


(0) 00—x243x4 1) 
olduğuna göre, f'(1) değeri kaçtır? 
A) 2 B) 26 ci 


D) 210 E) 212 


İÇ) > (3x8 — 4x3 — 4x2) 
olduğuna göre, f(—1) değeri kaçtır? 


A)—16 B)-—20 C)-4424 D)-432 E)-436 


3 


y> çÖ-xi 


olduğuna göre, nedir? 


A) —12(x9—x)9 (3x2—1) 
B) 12(x3—x)9 (3x2—1) 

C) (Ö-5Yİ (32-1) 

D) 12.(3—xy4 (32-1) 
E) —12.(Xİ—x)İ.(3x2-1) 











—ğ—ğ—ğ—ğ—ğ—ğ—ğ———————————— İİ GÜRYMINURI— ————————————————————— GÜR YMINLARI ———m mmm amm 





gı 


7. 


8. 





ix) > (ex2—bx 44) 


(1)536 
f(024 
olduğuna göre, a nın pozitif değeri kaçtır? 
A)2 B)3 Cc)4 D)6 E)8 
3 
—8 
6) 2—2 
() 24 102 
olduğuna göre, f'(2) değeri kaçtır? 
1 6. 2 12 3 
Me Be O5 Dz EŞ 
, 42) 
lere 


olduğuna göre, f'(0) değeri kaçtır? 
A)3 B)4 C)5 D)6 E)8 


f(x) 5 (m3 4 2x2 — 3) 
f(-1)232 
olduğuna göre, m kaçtır? 


A)-2 B)—1 c)0 D)1 E)2 

















(4x4 2)23xİ 4x 
olduğuna göre, f'(10) değeri kaçtır? 
A)20 o B)21 C22 DM E)35 


2. (0) 5X3 4 g(4x—1) 
9'(11) 6 
olduğuna göre, f' (3) kaçtır? 
A) 50 B) 51 Cc) 52 D) 53 E) 54 


3. (6x—3)-g(x2*1)—24x43 
olduğuna göre, f'(-3) değeri kaçtır? 


4. (2—5X)-x245x4m—2 
fonksiyonu veriliyor. 
(2) -f'(2) 
olduğuna göre, m kaçtır? 


A)—2 B)-—1 co D)1 E)2 


ZE 
5 
z 
> 
< 
Lı 4 
T 
olduğuna göre, h'(2) kaçtır? 
A)208 B)212 C)216 D)220 E)224 
16) 
1 MS ppğka 
mi (024 ,fÇ1):2 
| 4 
3 
z 
> 
< 
© 
> 
wv 





ix —2) 4 ((2—x) > İ(X2) 4 3x2 4 8x—2 

olduğuna göre, f'(4) aşağıdakilerden hangisi ola- 
bilir? 

A) —6 B)—5 C)-2 D) 4 E)5 


6. h(x) STİ 2) * g(x3) 
f(14)-6 
g(8)-2 


h(2)-2.h(2)-3 
olduğuna göre, g'(-1) kaçtır? 
A)8 B) 9 Cc) 10 D) 11 E) 12 


8. (6x * 2). g2 —2) > 16x 
g(2)-8 
f(14)5-2 
olduğuna göre, g'(2) değeri kaçtır? 
A)3 B)4 C)5 D)6 E)7 








(-E2-B3 A4-D5-B6-C7-B8-E 





(0) xİ—2x 
2 


gix) <xİ-x 


olduğuna göre, (fog)'(x) aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


A) (2x—2).(3x2— 2x) 

B) (2x5—2x2 2). (x3 —x2) 
C) (2x9 —2x2 42). (3x2 — 2x) 
D) (2x3 —2x2 2) (3x2 —2x) 
E) (3x2 —2x).(2x-2) 


2. 100) 3x2 4 2x 
gi) >xİ 41 
olduğuna göre, (fog)'(1) kaçtır? 
A)40 o B)42 C)J44 D)46  E)48 


3. (0) 4x —x 
olduğuna göre, (fof)'(1) değeri kaçtır? 
A) 161 B) 162 C) 163 D) 164 E) 165 


— 2X41 
4. LO ie 
go) zxt1 


olduğuna göre, (fog)'(2) değeri kaçtır? 


A7 B-B 0 Ds 


yi 
! 
NO 
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olduğuna göre, (fof)' (2) ifadesinin değeri kaçtır? 


A)8 B)4 Gi? D)-2 E)-4 


İ.g:R—> Rolmaküzere; 
T)24x142 
(gof)(x) > 6x2 * 30x— 12 
olduğuna göre, g'(4) kaçtır? 
A)8 B) 9 Cc) 10 D) 11 E) 12 


f,g ve h fonksiyonları R de türevli fonksiyonlar olmak 
üzere; 


gi) # (hof)(x) 

biçiminde tanımlanıyor. 
(5)3,f(5)24,h(3)-2 

olduğuna göre, g'(5) değeri kaçtır? 

A)5 B) 6 C)7 D)8 E)9 


(09) ve g(x) reel sayılarda türevli iki fonksiyondur. 
(5)-6,f(5)z6 
g(6)-5,g'(6)x-6 
olduğuna göre, (fog)'(6) * (gof)'(5) değeri kaçtır? 
A)—722 B)-70 C)-68 D)-66 E)-64 














1. (5x 
olduğuna göre, f'(x) nedir? 


3 
xö 4 


A) g- 








> Eğe 


ifadesinin eşiti nedir? 








ol 





MEL 11 
A) -5.x 8 B) -x © C) x 
a a 
x Xx 
D) 5 E) 5 
3. 2x3. /xX—x #6 
olduğuna göre, f'(1) değeri kaçtır? 
3 13 13 13 
Ağ pg o? mE 
4. io) (2x 137 


olduğuna göre, f' (3) değeri kaçtır? 


A)16 oO(B)15 G)14  D)13 














(5 Yxİ18 13x—-2  vVx2 
1. ©) Wi 
EĞİ) e ana iv 
olduğuna göre, meş limitinin değeri kaç- olduğuna göre, f'(1) kaçtır? 
tır? 
3 
AŞ Bs o; b 3 A3 a ©) -3v3 
V3 2/3 
EB ©) 3 
ip) > Vxİ-2x116 .YX 
: 0) > — 
olduğuna göre, f' (-1) kaçtır? 2 0) 3x 
3 21 7 fonksiyonunun x — 1 noktasındaki türevi kaçtır? 
A) 23 B) 375 9) 3g 
78 9 ya 
23. 11 10 19 
7 A)4 B) 5 6) > D) 3 E) 6 
D) 5; E) 2375 
3 33/9 
3. eyi 
2 2 
yz 12.(X14)3.(x-4)3 olduğuna göre, # (5) kaçtır? 
olduğuna göre, y' ifadesinin x - 2y6 için değeri 
125 121 
kaçtır? A) İZ B) - 2 C) -60 
A) 166 B)8y/3 Cc) 6/6 p)-145 e) 105 
D)8y6 E) 16/3 2 2 
4. ©) Yxi— 2x2 
olduğuna göre, f (2) kaçtır? 
to) VEr9 ğuna göre, f (2) kaçtır 
olduğuna göre, f' (4) kaçtır? A) e B) v2 co3y2 
28 32 36 38 
Maşa iş Beş D)2y3 E) 42 
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—B2-E3-A4-C5-C6-D708-B 
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5, (0) 36. V/x 15 


olduğuna göre, f (16) değeri kaçtır? 











5 3 1 1 
AZ BM o? DD; Bİ 
6 
6. (0) > İğ--8yx13/x 4x-2 
fonksiyonu veriliyor. 
Ay 2 
((0)>-—3 
olduğuna göre, a kaçtır? 
A)-2  B)-1 61 D)2 E)3 
3/,244/,3.. 
7. ©) 5 Kal Epa 
xXx 
olduğuna göre, f' (1) kaçtır? 
1 1 / 1 1 
Az Duy hz Da Ba 
8. 2. Yx245 
olduğuna göre, f' (2) kaçtır? 
44 43 
Ats BS g8 mız 


















Parametrik Fonksiyonları 


olduğuna göre, Di ifadesinin eşiti nedir? 


A) 8x B)8x*8 C) 8x-— 16 
D) 8x * 16 E)8xt4 

yzu3-u2 

xz2u-1 

5 .,. GYV. ai ii l 
olduğuna göre, “iz ifadesinin eşiti nedir? 

3x2 4x1 3x7 —4x12 
A) la pp e 

3X2 42x11 3X5 *2x-1 
©) 8 aa 

2 
E 3x“12x-1 
xz6t*t1 
yztı3 


şeklinde tanımlanan y — f(x) fonksiyonu için, f (2) 
kaçtır? 








1 1 1 1 

AMAmz Bmw Og Dz El7s 18 
ya Viüt2-t 
xe ytt2 


olduğuna göre, Ş 1-1 ifadesinin sonucu kaç- 
tır? 


A)4- v3 
D)242y/3 


B)2-2y/3 021,3 
E)4-2y3 





E 
3 
z 
> 
< 


4 
2 


U 
E 
5 
Ni 
> 
& 

2 
U 





X S cOSo 
yz sina 


dy . e EE 
olduğuna göre, a inxs 5 için değeri kaçtır? 


AE n-Ş a-S o e 


yz 6m?—-4 
xz2mt3 


parametrik fonksiyonu y > f(x) şeklinde yazılırsa f(2) 


değeri kaçtır? 
A)-4 B)—-3 C)—2 D)2 E)3 


x4t—312 
yattı3ö 


olduğuna göre, g 1-1 ifadesinin sonucu kaç- 
tır? 








13 
A)-Z Bs o Dı p-$ 
x 2 3cos?a 
yz 3sinla 
olduğuna göre, g nedir? 
A) 2 B) 9x oy 
) 9—x2 X 3 
2 
Bi” Bi 9—x 




















yat? -2t 


xz4tt3 
N diy. e DR 
olduğuna göre, dz ifadesinin eşiti nedir? 





SD t 1 1 1 
M3 Bu We Dgs Bg 
yz2u3 Gu 
xz3ut1 
iduğüna diy iadesinin elli dedi? 
olduguna göre, dı? u-3 Itadesinin eşiti nedir 


A)6 B)4 c)3 D)2 E)1 


ys u?—u2 
xz22Uu*1 
2 


N ... dv. Ni a j 
olduğuna göre, a ifadesinin eşiti nedir? 


a) Zi B) 3x—2 c) 8 
3Xx— —3 
D) X 5 E) de 
z ya *2a 
xz ya 
diy 


olduğuna göre, dx2 la - 1 ifadesinin sonucu kaç- 
tır? 
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m 










X - coSa 

yz sina 

olduğuna göre, 
2 


Yy. ai 9 ei 
öz ifadesinin a < > için değeri kaçtır? 


A-İ B-İ 04 b1 Bİ 


N— 


yağd 

Xİ 4t 

N ... diy. e A 
olduğuna göre, di ifadesinin t - —1 için değeri 


kaçtır? 
A) —12 B) C)—5 D)— E)-2 


yzu?* 

Xu? 42u 

N Gy . Ni Mei 
olduğuna göre, EE ifadesinin u - 1 için değeri 


kaçtır? 


Rai 
16 





A) 35 B) 25 C) 3 Dizg  E) 


yz 3 #2 
xs4tt2 
2 


olduğuna göre, e ifadesinin eşiti nedir? 








A) 9x— 18 B) 2x 2 























5 . dy. 
olduğuna göre, e ifadesinin eşiti nedir? 


A) (2x342x).(3x24 1) 
B) (2x512x-1) (3 4x) 
C) (2x942x—1) (3x2 41) 
D) (2x9-2x41) (32441) 
E) (Ö“KX).(3x241) 


2. yz3u? 
u > 28 
İZXİKX4#1 


olduğuna göre, Sin x z 0 noktasındaki değeri 
kaçtır? 


A) 36 B) 48 C)72 D) 84 E) 96 


3. Yyzui ru? 
uz x2 tx 
Iduğ ... dy, Pei 
olduğuna göre, dx in X < 1 noktasındaki değeri 
kaçtır? 


A)42.. B)44 o(C)46 D)48 o E)50 


4. ya yx 


XzUuZ4u 


uz?2t 
Iduğ R dy, am eğ 
olduğuna göre, “ge nin t—1 için değeri kaçtır? 


A g3 








yzu?12 
yziğs1 


olduğuna göre, GE nin tz 1 noktasındaki değeri 
kaçtır? 


A)12 o B)16 oC)18 D)20 EA 


olduğuna göre, v ifadesinin eşiti nedir? 


A) 36x3 * 24x B) 48x3 4 12x 
C) 72x93 * 24x D) 72x3 4 48x 
E) 72x95 * 36x 
ya fx-1 
xzu241 
uz2t 


olduğuna göre, S'nin t z 2 ifadesinin sonucu 
kaçtır? 


A)2 B)3 Cc)4 D)5 E)6 


xs4t11 
12Uy241 
uzy? 
olduğuna göre, © ifadesinin eşiti nedir? 


A) 32y4 B) 16y3 GC) 8y3 


D) 16y2 E) 32y3 











i-C2-C3-D4-D5-E6-D7-A8- 








5 Ge 


y > f() olmak üzere; 


XİY2 4x2 4y2 3-0 


için, ii ifadesinin eşiti nedir? 





—3x2y? 4 2x —3x2y> — 2x 
YE BİR 
Xİy*t2y 2x5y12 
—3Xx2y —2x 3Xy2 2x 
o) — D) 
2x“yt2y xXyt2y 
2,2 
E) Ey * 2x 
2x“yt2y 
y 2 f(x) olmak üzere; 
X—y*t3xy—y20 
d 
için, E nedir? 
-3y-1 3yt 1 3yt1 
A 3x-2y-—1 7 3x-—-2y © 3x-2y—1 
3y—x —3y tx 
e 3x-2y E) 3x—2y—1 


X2*y2—-2xyt3ys4 


olduğuna göre, a ifadesinin eşiti nedir? 





2y—2x-3 —2xt2y 2x-2y 
2 2y-2x13 8) 2y-2x13 — 2y-2x13 
2x-2y 2y-2x 
2 2yt2x : 2 y-2x13 


OL y) 2 xİy #x2y3 —3xy—x42y20 
bağıntısının türevinin (—1, 1) noktasındaki değeri 
kaçtır? 


A-Z B- 9? pi e 





——————— GÜR YAYINLARI k———ğ—ğ—— GÜR YAYINLARI 


Fonksiyonları 








olduğuna göre, Sin y z 1 için değeri kaçtır? 
1 1 3 -3 3 

Aş Be ©5 Mm Bs 

fx, y)zx.siny*y2.cosx—xy—4-0 
olduğuna göre, a ifadesinin eşiti nedir? 
A -siny*sinx.y? *y 

XCOSY-2Yy.COSX-X 
B) siny—sinx. y?-y 

XCOSY*t2y.COSX—X 
o) sin y—sinx. y? 

Xcosyt2y.cosx 

XCOSY—2y.COSX-—X 
aya 

siny—sinx.y”—y 

XCOSY t2Y.COSX-X 

Em 
-siny*tsinx.y”—y 

f(x, y) # cos(x * y)—sin(x*y)12-0 
olduğuna göre, ifadesinin eşiti nedir? 
A)-2 B)—1 C)1 D)2 E)3 
yz f(x) fonksiyonu 

XxX, 3. 

4y 4x7! 
olduğuna göre, f'(1) değeri kaçtır? 
A)2 B) 1 C)-—1 D)-2 E) -3 
























1. 


Xx*Z>üÖ olmak üzere; 
©) 2x2 #4x 


1 
olduğuna göre, SE Ek nedir? 








2yx-4 x*4 © AJ/x*4 
1 1 
D 
Yeri DAİ 


fx) 2 In(x * 6) 





1 
olduğuna göre, za ©) nedir? 
Xx 
A)e*-6 B) —e* C) e* 
D)e* *x E)e*—x 


f:13,c0)— (5, w) olmak üzere; 
İ(x)2x2—5x*8 
olduğuna göre, (f-İ)' (4) değeri kaçtır? 


AŞ Bİ Gİ D 


o|- 
wj|- 


)Exİ41 
olduğuna göre, (f“İ)' (—7) değeri kaçtır? 











j7 loğgl 
olduğuna göre, (f“İ)'(1) değeri kaçtır? 
A) 2in3 


B) Zin2 C) Zins 


D) Zin3 E) 3n3 


İ:R > R olmak üzere; 
İ0©)2X942x27—3x410 
olduğuna göre, (f“İ)' (10) kaçtır? 


1 


Ab Bap 9ş DE E 


Bİ 


x 2 O olmak üzere; 
202-4” 
fonksiyonu veriliyor. 
xy) 
olduğuna göre, in y z 125 için değeri kaçtır? 


A)500 B)450 C)420 D)400 E)360 


(02 13)-x343 


olduğuna göre, (f(11)1' * (f-1)'(11) toplamı kaç- 


tır? 


A)2 BB? © Di pi 

















3. 


Töj > sindx 
olduğuna göre, f'(X) nedir? 
A) cosâx B) sinâx 
D)4. cos4âx 


C)4.sin4x 
E)—4. cos4x 


İ(x) > cos(4x2 * 5) 
olduğuna göre, f'(X) nedir? 
A) -sin(4x2 * 5) B) 8x . sin(4x2 * 5) 
C) 8x. sin(4x2 #5) D) -8 . sin(4x2 * 5) 
E) -8x.. cos(4x2 * 5) 


fe) > tan?(2x — 1) 
olduğuna göre, f'(x) nedir? 
A) tan(2x—1).(1 * tan”/(2x—1)) 
B) tan(2x—1).(1 * tan(2x—1)) 
GC) 2. tan(2x—1). (1 * tan?(2x— 1)) 
D) 4. tan(2x—1). (1 * tan(2x—1)) 
E) 4. tan(2x—1). (1 * tan?(2x—1)) 


f(X) < 2sinx — 3cosx * 4tanx 


fonksiyonunun Xx — 0 noktasındaki türevi 2k * 8 oldu- 


ğuna göre, k kaçtır? 


A3 BA 1 D)2 E)3 








(-D2-C3-E4B5-C6-A7-C8-D 
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olduğuna göre, f' (0) nedir? 


A)-2 o B)-1 c)0 D)1 E)2 


- 1-Sinx 
İM) Yesinx 


olduğuna göre, f' (5) ifadesinin eşiti nedir? 


—4y3 3 —2y3 
AŞ a 38 
4y3 23 

D) g E) 3 
f(X) > tan2x * cotx 
olduğuna göre, f' ($) kaçtır? 
A2  B3 G4 DE E)8 


f(x) > sin2x * 3cosx 
olduğuna göre, f'(x) nedir? 


sİNX . cosx . (1 — 2cos2x) 


(su 


sin2x . (1 4 6cos?x) 


sin2x . (1 — 6&cos2x) 


) 
) 
C) sinx.cosx. (1—6cos2x) 
) 
) —2sin2x. (1 —3cos?x) 








2. 


3. 


isin? * cos?x) 
ifadesinin eşiti nedir? 
A) cosx2 —sin>x 
B) 2.cosx2 *sin>x 
C) 2x.cosx2 *sinpx 
D) 2x.cosx? -sin>x 


E) -2x.cosx2 *gşin>x 


fx) 5 sin2(& .tan we) 


olduğuna göre, f"(1) değeri kaçtır? 


Vr 2 
eme B) 45 c) 
Dia” E) Ze 


©) sin(tan2x) 


olduğuna göre, f'(x) kaçtır? 


Mzr o B)o C)1 D)2 


İk(cos32x) 
aşağıdakilerden hangisine eşittir? 
A) —3sindx. cos>x 
B) 3sin4x. cos2x 
C) —3sin4x. cos4x 
D) 3sin22x. cos4x 
E) —3sin8&x 


YINARI———ğğ— jj << 


UR YA 
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5. y z tan(cos(4x)) 

olduğuna göre, g in x z 0 için değeri kaçtır? 

A)-2 B)—-1 Cc)0 D)1 E)2 
6. ©) 4x2. cotx 

olduğuna göre, (f)' (5) kaçtır? 

> 2 2 

AE B-E O-? Dİ Er 
7. y > cos22x — sin?2x 

olduğuna göre, v aşağıdakilerden hangisidir? 

A)-.sin4x B)4.sin4x 

C)4. sin8x D) —. tanâx 

E)4.cot4x 

8. g(x) < fcos?2x) 


olduğuna göre, a'(5) değeri kaçtır? 


A)-16 B)- C-4 Da E)8 














1(X) < arcsin(x 


olduğuna göre, f'(x) nedir? 











—2Xx 2x 
A) —a B Cc) —. 
) 1—x2 TE ) 1—x9 
2X 2x 
D 
) 1—x2 yer 


f(X) > arctan(3x * 1) 


olduğuna göre, f'(1) nedir? 





5 4 3 2 1 
ME Bş 05 M5 BB 
f09) < arccot(sinx) 
olduğuna göre, f'(x) nedir? 
A) —2COSXx —SsinX . SİNX 
) 1-—sin?x ) 1-sin2x ) 1*sin?x 
p) -zc0sx —cosX 
Yitsinix o “İ Tesinx 
f(x) < arccosy/x 
olduğuna göre, f' (3) kaçtır? 
—9y2 -3y2 92 
A) B) 1 c) y2 
3y2 9y2 
D) E) 
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yz arcsin(sinâx) 
- ... Gy. ni Si 
olduğuna göre, g, inxsziçin değeri kaçtır? 


-4: VB). “Gİ D)2 E)4 


fO) 2 (1 4 4x2). arctan2x 
olduğuna göre, f'(0) aşağıdakilerden hangisidir? 


A)-2  B)-1 Cc) 0 D)2 E)4 


(©) i i arccot 3 
olduğuna göre, f'(x) aşağıdakilerden hangisidir? 


—1 
x2 49 











©) 


fx) 2 0“ 4 2x) $ arccos(xİ — 2x) 
olduğuna göre, f'(0) kaçtır? 
A)O B)2 c)3 D)4 E6 




















1. fo) 2 In — 4x2) 


olduğuna göre, f'(x) nedir? 


3x2 —8x 
A) 3x2 — 8x B) 357,2 C)x3 — 4x2 
3x2 —4x 
E) 1 
D) x3 —4x2 ) 
2. f(x) 2 In(sinx) 


olduğuna göre, f'(x) nedir? 











A)tanx B)-teanx C)sinx D)cosx Ej)cotk 
3. f(x) > In(arcsinx) 
olduğuna göre, f (3) kaçtır? 
4y3 v3 4x 2y3 yY3 
A) T B) 47 © 3 D) X E) 3x 


4. f(x) < sin(inx) 
fonksiyonunun X & e? noktasındaki türevi nedir? 
2 29 
B) si c) cos 


2 o 
A) e“. cos2 - 


e? 


D) cos2' 


E)e.cos2 
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(09) 2 In(in2x) 


olduğuna göre, f'(x) nedir? 
A) m B) ik ©) 


D)x.in2x 


f(x) > log,(4 — 3x) 
olduğuna göre, f'(1) kaçtır? 


EE 3 
A) ilog,e BİZ loge o 0)-3 
D) -3.log,e E)3.log,e 
İ(X) 2 log(lcosx) * In3/x 
olduğuna göre, f(x) nedir? 
1 1 
A) —tanx .loge * 3x B) tanx * 3x 


C) -tanx . loge * i 


E) cok .loges İ 


(0) -2x—x.inx 
olduğuna göre, f'(e2) kaçtır? 


Aje B)-e 6)-1 D)1 








GB2-E3-AABEC6D7-AB- 





1. f)2e**5 


olduğuna göre, f'(x) nedir? 





A) e**5 B)4,e**5 c) 2 


D)5.g**5 E)-4.e**5 


2. iz esinx 
olduğuna göre, f'(x) nedir? 
A) sinx , esin 


B) -sinx , esiX o Cjesin 


D) -cosx esi Ooo E) cosx. esin* 


3. isem 


olduğuna göre, f'(x) nedir? 


RS 
D) —cotx .loge*t 3X 


A)2 B2>x CxX De Ee 
4. (4 

olduğuna göre, f(x) nedir? 

A)2x.4X” .in4 B)xX2.4“ ina C)4“ .in4 


E)O i DR .4* E)X.in4 








12-E3 BA-AS-C6-D7-AB-E 
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(©) — ink -3x) 


olduğuna göre, f'(x) nedir? 


zi 2 in2 
B) 2Xx-3  ginhE-3K) 
c) 2x—3 | gin 3) in 


D) 20-89 in2 





2x-3 
E ; 
m 








i()22x.3* 
olduğuna göre, f'(1) kaçtır? 
A) 61n3 B)2*1n3 C)6 *in3 
D) 6 * 12in3 E)6 *3in3 
(23 4x3 
olduğuna göre, f' (2) kaçtır? 
A) 12 * 9in3 B) 12 * 6in3 C)12 *3in3 
D)6 * 9in3 E)6* 6in3 
f(x) # arccote * 
olduğuna göre, f'(1) kaçtır? 
2e e 
© e” 4-1 ) e?41 2 ett 
e? e 
) g1 ) e” *-1 




















1. fo) xx 
olduğuna göre, f'(x) nedir? 
A) xX.inx B)x2* .(2*42inx) 
C)xX.(142nx) D)2 * 2inx 
E)xX”* (2 *inx) 


2. tx) 2 (2x)'0* 


olduğuna göre, f'(x) nedir? 
A) (ix, İin2x in) B) (eğ, (in2x 4 ine) 


G) (2x). İ(in2x # ine) D)İ. (in2x ine) 
E) (2x)'MX . (In2x * Inx) 


3. fx) 2 xa 


olduğuna göre, f'(1) kaçtır? 


A)1 B)0 C)tant D)coti oEjsini 
4, f(x) > (sinx)98X* 
olduğuna göre, f' (5) kaçtır? 
. z r 
A)-1 o B)O c)1 DE EĞ 


————— GÜR YAYINLARI pm — —— —ğ1 GÜR YAYINLARI 


6. 


7. 


8. 


(4) 
> (5) 
olduğuna göre, f' (4) değeri kaçtır? 
A)—2 B)-/2 C)-1 D) 1 E)2 
(©) z (x t yy *2) 
olduğuna göre, f'(e — 2) değeri kaçtır? 
A)2e B) e* C) e —1 
D)2 4 e E)2.e 
f) > (img 
olduğuna göre, f'(e2) değeri kaçtır? 
4 4 tin2 in2, 4 
-İ(in2 Bip gn. 
A) gi (In2e) ) pi ) 5 3: 
4ln2 2in2. 4 
E i 
Biz m 
0) > (tanx)* 
olduğuna göre, f' (2) değeri kaçtır? 
ii ELE r 2 > 
A)—z BB-g O DE Biz 























(002 2xÖ—x113x2 —5x 5, 


5 
olduğuna göre, Si ifadesinin eşiti nedir? 


A)240x—24 oo B)120x—-24 Oo C)120 
D) 240 E)0 
4 
le) 


dx 
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 
A) 28 ; g* 


B) e” o) 2. e* 


jp. * E) 28 


D) 519. sin5x E) -518 sin5x 


B) 18! (4x42y)19. 418 
C) —18!. (4x42)19. 418 
D) 181. (4x # 2y18. 418 


EN 
27x42 
d'öy 
olduğuna göre, Mİ ifadesinin eşiti nedir? 
A) 171. (4x42y)18 417 
8 
E) 18!.(4x12y19 











KE 
ğ 
zg 
>. 
x 
4 
5 
U 

di? 
gre (c0s5X) 

ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 

A)518.cos5x (o B)-519 C) 518. sin5x 7 
E 
ğ 
g 
> 
< 
& 
5 
U 


MZ 1)2 . (4x 4k) 
f(-1)512 


olduğuna göre, k kaçtır? 


A) 12 B) 14 Cc) 18 D) 22 
fx) 2 13Xxİ — 12) — 3x2 
olduğuna göre, f"(3) kaçtır? 
A) 314 B) 316 c)318 
D) 320 E) 322 


2 
az (sin(3n) 


ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 
A) —18c0s6x B) 18cos3x C) 6sin6x 
D) 18cos6x E) 18sin6x 


f6) e” *inx 

olduğuna göre, f"(1) değeri kaçtır? 

A) Be B) 7e* 
D) 16e* 


C) 6e* 
E) 16e9 -1 


E) 26 
























1. 


2. 


3. 


4, 














PO) Xİ -x2 saxib 


polinomu (x — 1)2 ile tam bölündüğüne göre, (a, b) 
ikilisi nedir? 


A) 1,1) 
D) (2,2) 


B)(1,—1) o) 2,2) 
E)(-3,3) 


PO)3Xİ12x2 axi b 


polinomu (X * 1)2 ile tam bölündüğüne göre, b kaç- 
tır? 


M4 B—2 C-3 D-4 E-s 


P(X) xS-axX2 ibx-c 


polinomu (Xx — 199 ile tam bölündüğüne göre,b.c 
kaçtır? 


A)-4 B) -3 C)-1 D)2 E)3 


P(X) x3 tax-b 


polinomu x2 * 4x 4 4 ile tam bölündüğüne göre, 
a t btoplamı kaçtır? 


A)2 B)3 c)4 D)5 





& 
3 
g 
> 
pi 
K 
>) 
U 
KE 
3 
E 
> 
pi 
esi 
2 
U 


5. P(x) polinom fonksiyonunun türevi, P'(x) ve 
PO) * P'() — 2x2 -2x-3 


olduğuna göre, P(x) polinomu nedir? 


A) 2x2 1 2x-3 B) 2x2 —2x—3 
C) 2x2 4x3 D) 2x2 -6x43 
E)2x246x—3 


6. P(x) polinom fonksiyonunun türevi, P'(x) ve 


PO) P(x) 2x214x16 


olduğuna göre, P(x) polinomunun katsayılar top- 


lamı kaçtır? 


A)6 B)7 c)8 D)9 


7. P(x) polinom fonksiyonunun türevi, P'(x) ve 


P(x) — P'(x) > 3x2 —2x-5 


olduğuna göre, P(X) polinomunun sabit terimi ne- 


. dir? 


P(x) polinom fonksiyonunun türevi, P'(x) ve 
PO) —2. P(x) 2x2 —15 

olduğuna göre, P(1) kaçtır? 

A) 11 B) 12 C)13 D) 14 





-AZ-D3-E4-C5-D6-B 7-A8—, 











E) 10 


E)-5 


E) 15 








Bir hareketlinin t saniyede aldığı S metre yol 
S-s(0)2312 —4t4*2 


denklemiyle verildiğine göre, hareketlinin ilk 4 sani- 
yede aldığı yol kaç metredir? 


A)30 OoOB)32 C)34 D)36  E)38 


Bir hareketlinin t saniyede aldığı S metre yol 
S-s(i)282 *4t 


denklemiyle verildiğine göre, hareketlinin ilk 3 sani- 
yede aldığı yol Kaç metredir? 


A)48 B) 56 Cc)72 D) 84 E) 96 


Bir hareketlinin t saniyede aldığı S metre yol 
S-s(t)- 4127 —2t13 


denklemiyle verildiğine göre, hareketlinin 4. sani- 
yedeki hızı kaç m/sn dir? 


A) 24 B)30 C)48 D) 72 E)9İ 


Bir hareketlinin t saniyede aldığı S metre yol 
S-s(t)-:30—412 16 


olan cismin fo -3 üncü saniyedeki ivmesi kaç 
m/sn? dir? 


A)32 o B)3 c)4 D)5 E)6 








(-C2-D3-B4-C5-B6-D7-B8. 
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Bir hareketlinin t saniyede aldığı S metre yol 
S:s0:2013t 
olan bir cismin t, 3 vet, > 4 saniyelerindeki hızla- 


rının aritmetik ortalaması kaç m/sn'dir? 


A)77 oB)78 C)79 D)81  E)83 


Bir hareketlinin t saniyede aldığı S metre yol 
S-s() 28 s4 — 16t 


olan cismin hızı 8 m/sn olduğunda ivmesi Kaç 
m/sn? olur? 


A)10 oB)12 o C)14 D)16  E)18 


Bir hareketlinin t saniyede aldığı S metre yol 
S-s(i)-2ta? 13142 
olan cismin t - 5 saniyedeki ivmesi 40 m/sn? olduğu- 


na göre, a kaçtır? 


A)-12 B)-10 C)-8 D-6 E)-4 


Va ilk hızıyla aşağı doğru atılan bir cismin t zamanı 
içinde aldığı yol denklemi; 


S-s(i)-2V,.t* İgi dir. 
(g : yerçekimi ivmesi) 
ge 10m/sn2 olmak üzere, Vg > 15 misn hızla atılan 
bu cismin 4. saniyedeki hızı kaç m/sn dir? 


A) 60 B) 50 Cc)45 D) 40 E)30 


















ifadesinin değeri kaçtır? 


A)1 B)2 Cc)3 D)4 
2 
m X 73X12 
2 Jim Inx 


ifadesinin değeri kaçtır? 


A)-2 B) -1 c)0 D) 1 


3 lim sin 6X 
i R —E 
x-g cos (4x 6 ) 


ifadesinin değeri kaçtır? 


AZ OB c) 3 Dİ 
|, 3-3 
4. Ee 
Jim, Xx 
ifadesinin değeri kaçtır? 
A)6 B)3 C)1 D) in3 





NjW 
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i 


Yx—4 


lim VX SE 
x> 16 4/x-2 


ifadesinin değeri kaçtır? 


A)2 B)3 Cc) 4 


tanXx 
x-0e**x2—1 


ifadesinin değeri kaçtır? 


ifadesinin değeri kaçtır? 


A) 5 B) 2b C)b 
3 
iç, ax -8a 
— — -12 
ki x:—-4 


olduğuna göre, a kaçtır? 


A)2 B)3 c)4 


so 


A)— 











. 3x242x13 
| aa. ARİN 
xl 44x216 


ifadesinin değeri kaçtır? 


AZ BM oi 


5x*2 





* lim 
ifadesinin değeri kaçtır? 


A—- B)-1 co 


ifadesinin değeri kaçtır? 


A9 B)—7 o—İ 


Xx 
N * 
lim EE * 2X 
xs 2X“$4x 


ifadesinin değeri kaçtır? 


BİA 


Xİ 49 
x-c x24-4 x»c İX11 


YAYINLARI ————— Zi GÜR YAYINLARI 


UR 


i 


——/—ş——————————ğ—ğ——ğç 














lim VXİ 5 4x2 1 2x 
x-©  y16Xx2-3—2x 


ifadesinin değeri kaçtır? 





A)-2 B)—1 C)1 D)2 


m ve n gerçel sayılardır. 


ii (m—-6)xİ*(n*2)xX 
xac (0—3)x*-2 il 


olduğuna göre, n kaçtır? 


A)1 B)2 Cc) 3 D)4 





lim 3Y125x343 —/x246 
xe 2x*4 





ifadesinin değeri kaçtır? 


A)2 B)3 Cc)4 D)5 


in(sinx) 
di In(sin 2x) 


ifadesinin değeri kaçtır? 



































BE ası DME 
imiz 5) 
limitinin değeri kaçtır? 
1 1 1 1 
M-5 B-ş Oz Diğ 





n 1 10 
* im (et a) 


ifadesinin değeri Kaçtır? 


| 
ek ep 94 0$ 





5 lim ii 2. ) 
x-0(1-cosx sinix 


ifadesinin değeri kaçtır? 





1 1 

A-; B-3 O Dİ 

” 1 1 
4 . 

vi Gs e*-1 ) 

ifadesinin değeri kaçtır? 
1 1 

A-5 B-3 G-4 0D; 





E)1 


——ğ—ğ—— A GÜR YAYINLARI ——ğ—ğ2 GÜR YAYINLARI! 


lim (/x2*4—y/Xx2*6x) 


x-c 


ifadesinin değeri kaçtır? 


A)-4 B)—-3 Cc)—2 D)2 E)3 


lim İ(l0g5(625x3 4 1)—10gs(5x9*x*1)| 
x—c 
ifadesinin değeri kaçtır? 


A) B$ Oy D)2 E)3 


e 


lim İln(2x* ex2)—in(ex? *7)1 
x— co 
ifadesinin değeri kaçtır? 


Aİ Bİ Ot D)O E)2 


lim (3x42—y/9x2—12x45) 


x— co 
ifadesinin değeri kaçtır? 


A)2 B)4 c)6 D)8 E) 10 














a 


— 


lim (sinx.inx) 
x—0* 
ifadesinin değeri kaçtır? 


A-—e© B- co 


lim ( a tan) 


x-e x 
ifadesinin değeri kaçtır? 
A)—co B)—1 Cc)0 


: (İ 
im, ax ği sin( ) 
ifadesinin değeri kaçtır? 


)-4 B-İ 03 


lim (3“**2.5**4) 


x-a ce 
ifadesinin değeri kaçtır? 


A)—2 B)-1 c)0 


D)1 


D)1 


D)-4 


E) 


E)4 











-C2-D3-E4-D5-AG6-D7-CS-Â 


mananın GÜR YAYINLARI b —— aaa GÜR YAYINLARI 





lim (tanx.cot6x) 


X-Xx 
ifadesinin değeri kaçtır? 


1 


AŞ Bİ Ot D)3 


lim (X*.eX) 
XxX» 


ifadesinin değeri kaçtır? 
A)-4 B)—2 C) -1 D)0 





lim |(X243x-—10). 
x-2 


x”—-4 
ifadesinin değeri kaçtır? 

Iİ 5 
A)0 B) 1 C) 7 D) 3 


im (enn 12) 


xx. X 
ifadesinin değeri kaçtır? 


A)24 B) 16 Cc) 12 D)6 


E)6 


E)2 


E)3 

















lim (143x)$* 
x>20 
ifadesinin değeri kaçtır? 


A)—e B)-2 C)ei?2 


2. lim (sinx)esx 


x-Z 


2 


ifadesinin değeri kaçtır? 


Ae B)-3 C)- 


3. lim ysinx 
x-0 


ifadesinin değeri kaçtır? 


A-$ Ba oo 


4. lim x> 
x-0 


ifadesinin değeri kaçtır? 


A)-—v o B)-1 Cc) 0 








m 
— 


Na 
TI 
e 
—a 


w 
8 
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lim (cos Ax)& 
x-0 
ifadesinin değeri kaçtır? 


Ae!  B)-1 c)0 


il ayet 
lim (043) 


x-»c 


ifadesinin değeri kaçtır? 


A)8 B)2 C)e? 


lim (4—x)55 
x-3 


ifadesinin değeri kaçtır? 


1 


A-Z Bş5 0-4 


lim (x—-3)** 
x—3 


ifadesinin değeri Kaçtır? 


A)-1  B)o 01 


O) Xxİ—2x343x41 


fonksiyonu veriliyor. 


limitinin değeri kaçtır? 


(2 /4x*t2 


fonksiyonu veriliyor. 


limitinin değeri kaçtır? 


M0 
5 


fonksiyonu veriliyor. 


limitinin değeri kaçtır? 


o 


(4) Inç? — 3x) 
fonksiyonu veriliyor. 


im 1240-12) 


limitinin değeri kaçtır? 


aa akya yeyin meram 





—E2E3-E4D5-EG-E7-D84 


D)57 Oo E)58 


C)24 .e8* 
E)48 .e32 


9 
| | “3 
/ D 
SİZ 
— eğ GÜR YAYIN RI ——————————————— —— GÜR YAYINLARI 














(-D2-C3-C4-A5-B6-CI-A8-O 








A)2 B)3 Cc) 4 


f(6) < 8 olmak üzere; 


. #(6*h)-f(6—2h) 
Ml ği 


ifadesinin değeri kaçtır? 


A)6 B)8 C) 12 D) 16 E)24 


(0) 2 tanx 
fonksiyonu veriliyor. 
R. EE 
im (e İŞ) 
h—0 2h 


ifadesinin değeri kaçtır? 


a BE BE) 95 D3 E 


wo 


24“ 
fonksiyonu veriliyor. 


. t(243h)-f(2-h) 
zn 6h 


ifadesinin değeri kaçtır? 
A) 220 in2 B) 218 (n2 C)221 .in2 
D) 219 in2 E) 222 .in2 


f:R—>R her noktada türevli bir fonksiyon ve 
f(3)- 12 olduğuna göre, 


lim an 


ifadesinin değeri kaçtır? 


D)6 E) 12 




















li 
i 
; 

















1. yz faj) 2x3 —3x7 —6x 5. y2 -2y4*4x—7-0 
eğrisinin A(1, 3) noktasındaki teğetinin denklemi 


nedir? 


fonksiyonunun x — 1 noktasındaki teğetinin eği- 
mi nedir? 
A)—12 o B)-10 C)-9 D)-8 E)-6 A)yz2x*1 B)yzx*t2 C)yz—x*tr4 


D)ys3x*6 E)ys-2x45 


2. fo) sx —x12 a 
a 6. yzf()2x“—6x*4 
fonksiyonunun x — —1 apsisli noktasında çizilen 


teğetin denklemi nedir? ONARIR 


2xty—150 
A)yz3x*1 B)yz—3x1t1 C)yz—3x*2 


S 
z 
doğrusuna paralel teğetinin denklemi nedir? 
D)yz—2x14 E)yz3xt2 ; 
A)y s—2x B)yz2x C)yz2x11 
TE 
5 
g 
Ş 
ne 
— 
İG 


D)ys-2x41 E)ys-2x13 


3. yzfojsax2—3x1b—4 
fonksiyonunun gösterdiği eğrinin A(—1, 4) noktasın- 
daki teğetinin eğimi x ekseni ile pozitif yönde, 135“ 
lik açı yapması için b ne olmalıdır? 


7. yzfojğsmx2*2nxt4 
fonksiyonunun gösterdiği eğrinin A(1, 2) noktasında- 


ki teğeti, x eksenine paralel ise, m .n kaçtır? 


A)3 B)4 CS D6 E)8 A)- B)-4 ©-2 D2 E4 


4. yzax?*b 
Sati ğrisinin 
parabolüne x — —2 apsisli noktasında çizilen teğetin eğrisi 

denklemi yt4xt6-0 


ys-4x18 doğrusuna en yakın noktası nedir? 


olduğuna göre, b kaçtır? A) (1.2) B)(2,4) Cc) (1,—2) 


D) (1,4) E)(4,.1) 





(-C2-B3-D4-A5-CG-A7-B8- 








3.. 





yax 
eğrisine Afk, 9) noktasında çizilen teğetlerin ara- 
sındaki açının tanjantı nedir? 


4 18 16 3 12 
MW; Bs Os DD? E35 


yzxİ—x2.Inx 


eğrisinin A(1, k) noktasındaki normalinin denkle- 

mi nedir? 

A)yz—x*6 B)yz>—2x*4 C)2y-—x1t3 
D)2y-x—3 E)2y--x*t6 


ft:R—>R ye olmak üzere, 
ix) 2ax2 -3ax 12 ve g(x) 5 3X2 4x4 1 


fonksiyonlarının B(—1, k) noktasındaki teğetleri birbi- 
rine dik olduğuna göre, a kaçtır? 





1 1 1 
A-zg Bi-z5 O©-şo Dişe E) sö 


ys 2x 
parabolünün üzerindeki A(, 2) noktasından çizi- 
len teğetin üzerinde, değme noktasından itibaren 
JABİ> (17 br olacak şekilde bir B noktası alınıyor. 


AveBnin ordinatları farkı kaçtır? 


—————————— GÜR YAYINLARI 1 —>— GÜR YAYINLARI 


A)1 B)2 Cc)3 D)4 E)6 





(-E2-C3-A4-D5-B6-B7-C8-D 








Denklemi 
yaxlikxt9 

olan parabol veriliyor. 

knın hangi pozitif değeri için başlangıç noktasın- 


dan parabole çizilen teğetler birbirine dik olur? 


A)V37 B)/35 C)ya4 D)Y33 E)4y2 


x—3)7*(y-4)1 
çemberine A(4, 5) noktasından çizilen normalin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)yzsxt2 B)y-xt1 C)y-9—x 
D)y-2x—3 E)yz 13—2x 
yz 


eğrisine A(-2, k) noktasından çizilen teğetin, bu 
eğriyi kestiği noktanın apsisi kaçtır? 


A)2 B)3 c)4 D)5 E)6 


f() - sin(cos6x) 


eğrisinin Xx — İz noktasındaki normalinin eğimi 


kaçtır? 


1. 
e EB715 





As B-İ O-İ DD 


















; 
i 











1. 


2. 








yf()2x2—4x16 
fonksiyonunun 

2x1y—4-0 
doğrusuna paralel teğetinin değme noktası ne- 
dir? 


A) 41,11) B) (2,2) Cc) (3,3) 
D) (1,3) E) (0,6) 
yzf) —x2 —4x 
fonksiyonunun hangi noktasındaki teğeti 
ys-2x-10 
doğrusuna diktir? 
28) 
»ğ.-8) me- Oooo (-İ8) 
1 1 5) 
vg) eğ) 
yz —2 16x 
fonksiyonunun 
2xt1y-18-0 
doğrusuna en yakın noktası nedir? 
A) (1,5) B) (2,8) Cc) (3,9) 
D) (1,5) E) (4,8) 
ys XxX —3axt4 


fonksiyonunun gösterdiği eğrinin apsisi x - —2 olan 


noktasındaki teğetinin 
yz 11x*t3 
doğrusuna paralel olması için a kaç olmalıdır? 


A- B)-5 C-4 D-3 E-2 








iz 
ğ 
g 
> 
S 
Kr 
>>! 

İDİ 

E 
g3 
z 
pi 
4 
1) 
vw 


5. 


6. 


fO)zx2*4 
parabolüne orijinden çizilen teğetlerin eğimlerin- 


den biri aşağıdakilerden hangisidir? 


A)2 B)3 c)4 D)5 E)6 


©) 2x2 tax—b 
eğrisi üzerindeki A(—1, 4) noktasından çizilen teğet 
doğrusu x eksenine paralel ise a. b kaçtır? 


A)-28 B)-26 C)-24 D)-20 E)-16 


f:R'— R olmak üzere; 

f(x) <in2x 
fonksiyonunun orijinden çizilen teğetin denklemi 
nedir? 





A)y—-2x:0 B)ey—2x-0 C)eyt2x-0 
D) 2y—ex-0 E)yt2x-0 
—x2 44x48 
ii ile 
yz2x-1 
doğrusu arasındaki en kısa uzaklık kaç br dir? 
9y5 8y5 
A)2y5 B) di Cc) 2 
75 6/5 
D)—E- E) gp — 


e AM e GM e e 


Şekilde d doğ- 
rusu y — f(x) 
fonksiyonunun 
grafiğinin 

A(2, 5) nokta- 
sındaki teğeti- 
dir. 








g(x) > 2x. f(x) olduğuna göre, g'(2) nin değeri kaç- 
tır? 


A)10 oo B)11 C12 D14 E)15 


Şekilde d 
doğrusu 

yz f(x) fonk- 
siyonunun 
grafiğinin 
A(2, 4) nok- 
tasındaki te- 
ğetidir. 


yi) 








g(x) 2 x. f(x) olduğuna göre, g'(2) ifadesinin değeri 
kaçtır? 


A)6 B) -- o) > D)5 E)4 


Grafiği verilen f(x) fonksi- N 








e yzf) 
yonu için 7 
ge) xx2 . 1) 
ise, g'(4) kaçtır? 
1 2 >x 
A)70/3 B zelil c) 20e 
D) e E) e 


Yandaki şekilde 

f(X) > ax t b doğrusu 

g(x) eğrisine A nokta- 

sında teğettir. Buna 

go)-m 
x-3 
değeri 


göre, lim 
x—3 








ifadesinin 
kaçtır? 


AZ Bİ o D3  E3 


Şekildeki d doğrusu f(x) 
fonksiyonuna A noktasın- 
da teğettir. 


ge) # iy ise, g(X) 


fonksiyonuna x <2 nok- 





tasında çizilen teğetinin 
eğimi kaçtır? 


Yandaki şekilde y — f(x) 
fonksiyonunun grafiği ve- 
rilmiştir. 
g() < 2x * Rx) olduğu- 
na göre, g'(4) in değeri 
kaçtır? 


A-1 B—2 G3 DA ES 


Grafiği yanda verilen f(x) 
parabolünün tepe noktası 
Tdir. 


g(x) Xİ. fe) olduğuna 
göre, g'(2) kaçtır? 


A) 36 B) 40 Cc) 42 D) 45 E) 48 


Yandaki şekilde, d 


doğrusu f(x) eğrisine 
A(<5, 3) noktasında 
teğettir. 


gi) - 


yaf) 


TN ö 














alir e g(6) 
ifadesinin değeri kaçtır? 


A-$ B->2 o-E 




















| 
i 
i 
i 
| 
li 

















-D203E4B5 0607880 








-E2-63-D4-C 5-B 5-B7E 8-0 














2. 


3. 


4. 





(O) 3x2 —6x42 
fonksiyonunun artan olduğu aralık nedir? i ği Ni : 
fonksiyonu daima artan olduğuna göre, a hangi ara- 


A) R-(3) lıktadır? 


B) (5, 3) 
D) (<5, 6) 


G) (3, ©) 


E) (6, ©5) 


A)—-<a<4 C0)-<a<0 


D)O<a<2 


B)-2<a<2. 
E)0<a<4 


fx) e *2x2—5x12 
—xX3 4x2 —-3 
fonksiyonunun azalan olduğu aralık nedir? 6. (0) Xx —4x v2mx | 
fonksiyonunun daima artan olabilmesi için, m hangi 
ve e DE e la aralıkta değerler almalıdır? 


G) <5, ©) D) 5,1) 


: 
Rİ 
Kx 
0 
5 
4 4 2 
E) <2, «) Am> 73 B)m< 3 G)m>7z. 
D)m> $ E)m< 3 
İ:R—(a)—> R olmak üzere; z 
Tİ f(x) 5 2x2 #in2x 
0) 422 2 
x-a 
: 
Şi 
K 
— 
U 


fonksiyonu hangi aralıkta artandır? 
fonksiyonunun daima artan olması için, a ne olma- 


lıdır? Gis 


E)0<x<2 


B)x<0 
D)0<x<1 


A)x>0 


A)a<-2 
D)a>-—5 


B)a>-—1 C)a<-4 


Ea<—5 


8. Aşağıdaki fonksiyonların hangisi tanımlı olduğu 


3 443 değerler için daima azalandır? 
fx) — 2” —Axt 
2 


x- 
x*2 





- 72 — 2 
fonksiyonunun azalan olduğu aralık nedir? A)yz Bye. O)yzx-3) 


A) Ge, 2) B) (<9, 4) 
4 D) Ge, 1) 


Cc) (2, <5) 
E) (4, <5) 


2 
x*2 
Dy E)y-> 5 








(-G2-D3-EZ4AS-A6DI-A8- 











MERE yi 





f(x) fonksiyonu (a, b) aralığında negatif ve azalan bir 
fonksiyon ise, aşağıdaki fonksiyonların kaç tanesi 
daima azalandır? 


a) 2) b) f(x3) c) 3x4 10) 
d) To) e) 2x — f(x) DE.) 
A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 


yz f(x) fonksiyonu, (a, b) aralığında pozitif tanımlı ve 
azalan bir fonksiyon olduğuna göre, aşağıdakiler- 
den hangisi aynı aralıkta daima artandır? 
AYM) *4 B) 10) —x* C) Ti” 

D) Feyiz E) Fer? 


yz f(x) negatif tanımlı ve artan bir fonksiyon oldu- 
ğuna göre, aşağıdakilerden hangisi pozitif tanımlı 
ve daima azalan bir fonksiyondur? 
A) FP B) Xİ # ix) 

D) 2 * fx) 


C) EZ 
E)x. TOZ 


i 


————————— GÜR YAYINLARI -—— GÜR YAYINLARI 


Bir (a, b) aralığında f(x) azalan olduğuna göre, aynı 

aralıkta aşağıdakilerden hangisi daima artandır? 

A)x.f(0) 
D)x-Hx) 


B) Ir? C) Fe) 
E) JE 








İ-B2-E3-CALDS-A6-C7-G8- 








ge) > fe) 


azalan bir fonksiyon olduğuna göre, aşağıdakiler- 
den hangisi daima doğrudur? 


A) x.f(0)<—5.10) 

B) )>f(x) 

C) x>fi0) 

D) 5xİ.fX)—x5 f(x) >0 
E) XX .f)>x.f0) 





a<O<bvefa,b) 
aralığında 

(0) <0 
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima | 
yanlıştır? 
A) Ka) > fb) >0 
C) ib) > Ka) 


B) f(a)>0 
D) f(a)>0> fb) 
E) fa) > fb) 


y y y 
| ) : >> hik) 
X Xx Xx 
gis) 
ix) 


Yukarıda grafikleri verilen fonksiyonlar için aşa- 
ğıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? 





A) f(x) > g'(x) > h'(x) B)h()>1()>g'() 
C) f(x) > h'(x) > g'(x) D) g'(x) > h'(x) > FA) 
E) h'x) > g'(x) > f(x) 

Yandaki şekilde Yy 

y - İ(X) fonksiyonu- 3 2 

nun grafiği verilmiş- | p — 

tir. Buna göre, 

aşağıdakilerden 

hangisi aynı aralık- YG) 

ta artandır? 

A)xİ tf) B) Te) C) ix) — xö 
D) 24) E) © 

















ya xi *(a— 1)xZ *(b—-2)x*6 
fonksiyonunun x > 1 de yerel minimumu X — oda 
yerel maksimumu olması için a.bne olmalıdır? 


A) B—> ©- Dt E)2 


fonksiyonunun en kücük değeri kaçtır? 


A)3 B)4 C)5 D)6 E)7 


-y2 Ni 
2. (0) $x3—9x410 6. io) ta.x-b 


fonksiyonunun yerel maksimum değeri kaçtır? fonksiyonunun x — 1 apsisli noktasında yerel mini- 





fonksiyonunun yerel maksimum değeri A, yerel mini- 
mum değeri B olduğuna göre, A * B toplamı kaçtır? fonksiyonunun x > 3 de bir ekstiremum olduğuna 


A) -230 göre, m kaçtır? 


D) -234 


B) -232 C)-233 


E) -235 A) 15 B) 17 Cc) 19 D)21 E)23 


E 
pi 
g 
> 
S 
ha mumu vardır. 
bm) >) 
A) 25 B) 26 Çk Dp2E Ez > Bu noktadaki yerel minmum değeri 10 olduğuna 
göre, b kaçtır? 
A)-14 B)-11 6)-10 D)- E)- 
3. f(X)22x5—6Xx45 
LR. 2 
fonksiyonunun ekstremum noktalarının apsisleri 7. (4 De Me 
toplamı nedir? pen . 9 — 
N GÜ p)1 E)2 Ş fonksiyonunun yerel minimum değeri —- olduğuna 
A)—2 o B)- ) z -göre, a * b toplamı kaçtır? 
< 
e A)6 B)5 c)4 D)3 E)2 
> 
U 
4. 1x) x3 —9x2 —21x .xXtm 
8. (©) vü Xx 2 











(-A2-D3-C4D5-C6-B7/-E8- 





*nx2 4 15 


(6) m3 


penye 


fonksiyonunun ekstremum noktalarından biri A(1, 17) 
olduğuna göre, m .n çarpımı kaçtır? 


fonksiyonunun yerel ekstremuma sahip olmaması 
için, a nın alabileceği değer aralığı nedir? 


3 
A)a<3 B)a> 3 Casi 


W 


A)0 B)-24 C)—-20 D)-18 E)-12 
| > (©)23x2—6x4k 
| eğrisinin yerel minimum değeri 8 olduğuna göre, k 
kaçtır? 
| A)8 B)9 C10 DM E12 
3 . İ6)23xXİ-9x*ta 
eğrisinirı yerel maksimum değeri 4 olduğuna göre, 
a kaçtır? 
A)-2 B) —1 C)1 D)2 E)3 
4. İO02x3—2x2 -ax*6 





3 EYa>-3 














— GÜR YAYINLARI k————ğ—ğ—ğ—— e -İ GÜR YAYINLARI 





1x) —2x3 13x21 kx—2 
fonksiyonunun yerel minimum veya maksimum de- 


ğeri olmadığına göre, k nin alabileceği en büyük 
tam sayı değeri kaçtır? 


A) O Bizt. je “pa <4 


(O)x-kZ—2kx41 


“fonksiyonunun x z k noktasında bir yerel minimumu 


olduğuna göre, k nın alabileceği değerlerden biri 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A)-2 B- G1 D)2 E)4 





2 
fo) X a 


fonksiyonunun yerel ekstremum noktaları A, YA) 
ve B(Xx,, Ya) olduğuna göre, |ABI kaçtır? 


A)2y/2 B)2y/5 2/40 
D)2/45 E)4y/5 
(©) 52x.e* 
eğrisinin minimum değeri kaçtır? 
A)-2e oBje 92 D-z ge 






























yzf) 





a e ci 


Yukarıda grafiği verilen f(x) fonksiyonunun yerel 
ekstremum noktalarının apsisleri toplamı kaçtır? 


C-3 DO E)2 





Yukarıda grafiği verilen f(x) fonksiyonu için aşa- 

ğıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A)f(-3).(4)5 

Cf (0)1:f(2)>0 
E)f'(1)>0 


B)f(-5)<0 
D)f'(3).f(—2)>0 





Yukarıda grafiği verilen f(x) fonksiyonunun yerel 
maksimum noktalarının apsisleri toplamı kaçtır? 


A-5 B-3 C-1 Do E)4 








Yukarıda grafiği verilen f(x) fonksiyonu için aşa- 


ğıdakilerden hangisi doğrudur? 


A)f(C5)<0 
C)f(6)<0 


B)f(-2)>0 
D)f'(1). (7) <0 
E)f(-4).-4)<0 


3 
g 
g 
Ss 
ü 
3 
- 
S 
& 
T 





Şekilde grafiği verilen f(x) fonksiyonu için aşağı- 
dakilerden hangisi daima yanlıştır? 

A) (2,3) aralığında artandır. 

B) f(6)<0 

C) x3te yerel maksimumu vardır. 

D) x--2de yerel minimumu vardır. 

E) f(2)<0 








Şekilde grafiği verilen y — f(x) fonksiyonu için 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) xe(-6,.-2)içinf'(x) <0 
) xe(-2,4)içinf'(x)>0 
) x>4içinf'(0)<0 
D) (4)2f'(4) 
) x<—5içinf(0)>0 








Şekilde grafiği verilen f(x) fonksiyonu için aşağı- 
dakilerden hangisi daima yanlıştır? 

A) (0,4) aralığında azalandır. 

B) (4,5) aralığında artandır. 

C) xz4te yerel minimumu vardır. 

D) x--—2de yerel maksimumu vardır. 

E) xz0da yerel maksimumu vardır. 


y 
Xx) 


a NEZ px 
Şekilde grafiği verilen f: fa, bl — R ye tanımlı f(x) 
fonksiyonunun kaç tane ekstremum rıoktası vardır? 


A)2 B)3 c)4 D)S E)6 








-Bİ-D3-DADS5-EĞ-ET-DE-E 











e 


2. 


(002x35—27x48 
fonksiyonunun (—4, 5) aralığında alabileceği en 
büyük değer kaçtır? 


AJ)40 oOB)42 (C)48  D)52 


f:(-3,5)—> R olmak üzere; 
f0) 246x413 


fonksiyonunun alabileceği en küçük değer kaç- 
tır? 


A)-24 B)-12 C)12 D)18  E)24 


3..f:F4,2)—>Rolmak üzere; 


4. 


f0)5x2 44x—4 
fonksiyonunun alabileceği en küçük değer kaç- 
tır? 


A)-2 B)-4 CC) D)-3  E)-10 


f:(-2,3)—> Rolmak üzere; 
(0)5xX35—3x45 
fonksiyonunun görüntü kümesi nedir? 


B)/7, 23) 
D) (-3, 23) 


A) B,7) Cc)/3, 23) 


E) (7,23) 
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pol 
se 
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X 
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< 
pi 
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© 
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f:f-3,2)—> R olmak üzere; 
(005 3x—x5 


fonksiyonunun alabileceği en küçük değer m, en bü- 
yük değer n olduğuna göre, m * n toplamı kaçtır? 


B) 18 C) 16 D) 14 E) 12 


0) 4x— 1x2 —2x142 


fonksiyonunun (1, 4) aralığındaki en küçük değe- 
ri kaçtır? 


A)-2  B)2 c)3 D)S E6 


fo) 1- 4x2 —12x41 


fonksiyonunun (0, 4J aralığında alabileceği en 
büyük değer kaçtır? 


A) 0 B)1 c)2 D)3 E)4 


fi: İE. 31 > R olmak üzere; 

f(X) < sinx * 4cosx 
fonksiyonunun alabileceği en büyük değer kaç- 
tır? 


A)1 Bp 3 03 DYE EY 



































Yukarıda y > f(x) fonksiyonun türevinin grafiği veril- 
miştir. y 2 f(x) fonksiyonunun minimum noktaları- 
nın apsisleri toplamı kaçtır? 


AL B-3 G-2 D1 E)4 





Yukarıdaki grafik f' (x) fonksiyonunun grafiğidir. Buna 
göre, f fonksiyonunun hangi x değeri için maksi- 
mumu vardır? 





A-s B)-5 G)-2 Do E)4 
y 
N 
—> —3 0 


Di 
te) 

Yukarıdaki grafiği verilen f'(x) fonksiyonu için 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) (-5,-3) aralığında f(x) artandır. 

B) ((5) >f(6) 

C) f(a)>f'c2) 

D) (4, 8) aralığında f(x) artandır. 

E) f(0)<0 5 


(-1, 8) aralığında tü- y 
revinin grafiği veri- 
len f fonksiyonun 
azalan olduğu aralık 


aşağıdakilerden han- -0 b 


gisidir? 


yaf) 








A) FI, 41 B)f-1, 5) ©) 15,81 
D) (6,8) E) (1,6) 





AYINLARI 


UR Yi 


GÜR YAYINLARI k—————ğ—ğç&« 


Yanda verilen 
İR—>R ye tanım- 
lanan f'(X) fonksi- 
yonunun grafiği için 
aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 
A) xz—6da yerel minimumu vardır. 
B) xz5teyerel minimumu vardır. 
GC) xz0de yerel minimumu vardır. 
D) x-—1 de yerel minimumu vardır. 
E) xz0Oda yerel maksimumu vardır. 








ft#R—> Rolmak üzere 

y z f(x) fonksiyonunun 
grafiği yandaki gibidir. 
Buna göre, f'(x) fonksi- 
yonununun grafiği aşa- 
ğıdakilerden hangisi olabilir? 











Yukarıdaki grafiklerden kaç tanesinin yerel eks- 
tremum noktası vardır? 

A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 
Yanda türevinin 
grafiği verilen f(x) 
fonksiyonu için 
aşağıdakilerden 
kaç tanesi doğru- 
dur? 

Il xs—7 deminimum değerini alır. 





ll. xs3te maksimum değerini alır. 
lil x —1 de minimum değerini alır. 
IV. (eo, —7) aralığında azalandır. 

V. (3, 5) aralığında azalandır. 


A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 








4-02-C3-D4 ES D6-C7-C8-B 
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ee amme e 


1 


(0024x3—3x218x43 


fonksiyonunun dönüm noktasının apsisi nedir? 


Aş Bİ ol pi pi 


4 
> X-—İx3 Sy244x43 
4 3 2 


fonksiyonunun dönüm noktalarının apsisleri top- 
lamı kaçtır? 


Ağ 3 OZ 003 EB 


ju 


(0)02—313x2 44x41 
eğrisinin simetri merkezi nedir? 
A) (0, 1) B) (1,7) C)(1,9) 
D) (2, 13) E) (2, 15) 


(0)2X9—3x2 #4x4k 


eğrisinin dönüm noktasının ordinatı 3 ise k kaçtır? 


A)-2 B)-1 go D)1 E)2 








(-B2D3-BADSAGATBEO 





———N ğğğğğğ GÜR YAYIN UR ————————İGÜRYMİNARI—————— e m 
a i 






İ()sxİtaxl—bx-12 


a 


fonksiyonunun dönüm noktası A(-1, 6) olduğuna 
göre, b kaçtır? 


A)16 o B)18 oC)19 D)20  E)21 


6. (O) Xİ 4 12x2 -mx*4 


fonksiyonunun dönüm noktası A(n, —4) olduğuna 
göre, m kaçtır? 


A)—34 B)-32 C)-30 D)-28 E)-26 


YXİ13X2 t2ax1* 10 


eğrisinin dönüm noktası y — x * 5 doğrusu üzerinde 
ise, a kaçtır? 


A)3 B)4 Cc)5 D)6 E)7 


ii 


yaxÖt2kx27 13 

yakörx'p 
eğrilerinin dönüm noktaları aynı ise, k nın pozitif 
değeri kaçtır? 


A) v2 B) Za w D) 2 E)1 





©) 

















| 
| 














1. f(x) 2 2x9 —ax2 1 (b—2)x—-3 
fonksiyonunda x - 1 noktası dönüm noktasıdır. 
Fonksiyonun bu noktadaki teğetinin eğimi 4 olduğu- 


na göre, b değeri kaçtır? 


A)4 B)6 C)8 D10  E)12 


2. (0) 3x3 ax? #bx*2 
fonksiyonunda Xx - —1 de yerel maksimumu ve x > 2 


de dönüm noktasının olması için, b değeri kaçtır? 


A—3 B)—-4 C)-45 D)-46 E)-47 


3. f(0)x9—kx? #mx—12 
fonksiyonunun X £ —2 de dönüm noktası vardır. 


Fonksiyonun bu noktadaki teğetinin eğimi 6 olduğu- 
na göre, m kaçtır? 


A) 18 B) 16 C) 14 D) 12 E) 10 
4. (©)2xX)1(at2)2—-bx*3 
fonksiyonunun dönüm noktası A(i, k) ve bu nokta- 
daki teğeti 
y—4x1150 
doğrusuna paralel ise, b kaçtır? 
A) -2 B)-3 0-4 D)-6 E)-7 








E 
$ 
g 
> 
< 
x 
> 
lu 
fa 
5 
z 
> 
< 
e 
> 
fu 


6. 


7. 


8. 


i (2x4 ax tbx—-c 
fonksiyonunun (—1, 3) noktasında dönüm noktası 


varsa b * c kaçtır? 


W2- B-4- G0 D)1 E)2 


(©) x—blipxtt 
fonksiyonunun (1, 2) noktasında dönüm noktası, 
(<2, m) noktasında yerel maksimumu olması için t 
ne olmalıdır? 


A) 24 B) 26 C)28 D)30 E)32 


()xltkl16x2143 
fonksiyonunun Görüm noktası olmadığına göre, 
K için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A)—1<k<1 B)—2<k<2 
C)-2y2 <k<2y2 D)-4 <k<4 
E)-4Ay/2 <k<4y2 


m ve n pozitif reel sayılar olmak üzere, 
(0)2x543x7—2mx—16nx*2 

fonksiyonunun ekstremum noktalarından birinin ap- 

sisi, dönüm noktasının apsisinin iki katı olduğuna 

göre, m ile n arasındaki bağıntı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Ajmszn B)mzân 

D) m <—8n 


C)mz--An 
E)mz8n 











ayle 


e yemleme 





(O) 2Xx5—2x3 48x43 
fonksiyonunun konkav (iç bükey) olduğu aralık 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)1<x<3 B)2<x<4 


D)—w<x<0 


C)0<x<1 


E)i<x<o 


(002Xx3—3x216x12 


fonksiyonunun konveks (dış bükey) olduğu ara- 
lık aşağıdakilerden hangisidir? 


A) <ss, 0) 
D) (<1, o) 


B) (1, «) 0) cs, 1) 


E) <<, -1) 


© 


2.441) 


fonksiyonunun konkav (iç bükey) olduğu aralık 
nedir? 


A)Cs,-3)  B)GZ.0) 0 0) 


D)(-1,0) E) (e, 5) 


(O) k013x216x11 


fonksiyonunun konveks olduğu aralık (1, co) olduğu- 
na göre k değeri kaçtır? 


A)-2 o B)-—1 C)1 D)2 E)3 











GUR YAYINLARI 





(0)5x9—3x218x42 


fonksiyonunun konkav (iç bükey) olduğu aralık 


aşağıdakilerden hangisidir? 


iz va) 
22 


gl 





Yukarıda ikinci türevin grafiği verilen fonksiyo- 
nun hangi aralıklarda iç bükeylik yönü aşağıdaki 
seçeneklerde doğru olarak verilmiştir? 

A) (2,6) 
C)(-1,3) 


B) (-5,2) 
D) Ceo, -5)U (2,6) 
E) (5, 2)U (6, «) 


(0) < cos4x — sin4x 


fonksiyonu aşağıdaki aralıklardan hangisinde- 
konveks (dış bükey) dir? 


AĞ3) Ağ) O li) 


f(x) E xİ—6x3 4 12x2—2 
grafiği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) xz2 dönüm noktalarından birinin apsisidir. 
B) x-0bir bağıl ekstremum noktasının apsisidir. 
C) x>0 için fonksiyon artandır. 
D) (2, 4) aralığındaki x değerleri için eğri konveks- 
tir. 


E) (1,2) aralığındaki x değerleri için eğri konveks- 
tir. 




















Türevinin grafiği 
verilen f(x) fonksi- 
yonu için aşağıda- 
kilerden hangisi 
doğrudur? 








A) —-3<x<1 için konkavdır. 

B) 1<x<4 için konvekstir. 

C) x-—1def(x) in dönüm noktası vardır. 
D) —e,4)tefazalandır. 


E) x<1deffx)in dönüm noktası vardır. 


Yandaki şekilde 

y zf'©) fonksiyo- 
nunun grafiği ve- 
rilmiştir. Buna 
göre, aşağıdaki- 
lerden © hangisi 
yanlıştır? 

A) xs3tef(x)in yerel maksimumu vardır. 
B) f"(4)-0 
C) x>-2de f(x) indönüm noktası vardır. 
D) 1<x<d4içinf"()<0 
E) f“(5)<0 








—2 


NİZİP KİZ X 


Şekilde y -f'(x) 
grafiği verilmiştir. 
Buna göre, aşa- 





ğıdakilerden , 

hangisi odoğru- e 4 
dur? i 
A)f(—6)z0 B)f(—3)>0 
C)f(3)0 D)f(6).f"(-2)<0 


N < 
I 
———————————İ GÜR YAYINLARI ——— GÜR YAYINLARI 


E)f(2).f"(—3)<0 


Yandaki şekilde 
yz f(x) fonksiyo- 
nunun 
grafiği verilmiştir. 
Buna göre, aşa- 
ğıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 
A) —<x<0için f(x) fonksiyonu artandır. 


türevinin 





B) yzf() fonksiyonunun yerel minimum noktaları- 
nın apsisleri x-—3 vexz5tir. 

C) fC4) <0 

D) f"(6)>0 


E) 3<x<5için f(x) fonksiyonu azalandır. 


y 
a 
va 2 > 
ysfo) 


Şekilde grafiği 
verilen y — f'(x) 
fonksiyonu için 
aşağıdakilerden 


hangisi oyanlış- Mi, 

tır? 

A)f"(-4)>0 B)f"(-2)>0 C)1(<1)>0 
D)f"(5)>0 E)f"(2)<0 


Şekilde verilen 
f(x) fonksiyonu 
için aşağıdaki- 
lerden kaç tane- 
si doğrudur? 


1. F(3)>F(4) 

İL. FÇA).R(0)>0 

HL. #(0) > f"(6) 

IV. xz5tefrin yerel maksimumu vardır. 
V. #0 <H3) 

VI. —1 <x< 2 için f(x) konkavdır. 

Vİ —3 < x <—1 için f() konvekstir. 


Vİ. x>2defnindönüm noktası vardır. 


A) 0 B)5 C)6 D)7 E)8 





-E2-E3-C4-C5-D6-D|. 











gran 


V” 3x-6 

eğrisinin asimptotları aşağıdakilerden hangisi- 

dir? 

A)x2—2 B)x-3 C)x:2 
i yz 3 yz 3 ys 3 
D)x-3 E)xz—2 
| yz2 y-—3 
2 $ 
2. ya * mi 5 E 
x —16 < 
| eğrisinin düşey asimptotları aşağıdakilerden S 
: a İL) 
hangisidir? 
i 
A)x51 B)x--4 C)x5—1 
xzs4 xz4 xz5 
D)x-4 E)xz1 
| xz5 xz5 

2 
3. ys Xx: 
(x-5) 

eğrisinin düşey asimptotu aşağıdakilerden han- ZE 
| gisidir? $ 
> 
A)x21 B)x--5 C)x-2 £ 
D)xs-2 E)x-5 S 
U 
i - 
i 
| 3x” *2x—1 
i 4. yz e 
: x -16 
: fonksiyonunun yatay asimptotu aşağıdakilerden 
| hangisidir? 
E 
: 
i A)ys-4 B)y-—1 C)ys1 
D)y-3 E)y-3 











-E 5-C6-C7-D 8-8) 





5. 


m 


7. 


© 


eğrisinin düşey asimptotu x m, xn ve yatay 
asimptotu y - k olduğuna görem *n*#k toplamı 
kaçtır? 


A)3 B)4 C)5 D)6 oOE)7 


. 5X-4 
Vi 


eğrisinin asimptotlarının kesim noktası (2, 6) olduğu- 
na göre, k #t toplamı kaçtır? 


AZ  B)2 03 D3 E) 


İS 


2 
ee ppi 
Xx 42x—48 
fonksiyonunun asimptotları ile x ekseni arasında 
kalan dörtgenin alanı kaç br? dir? 


A)8 B)10 C)12 D)14  E)16 


4x12 
Xİ #4x*m 
eğrisiriin düşey asimptota sahip olması için, m ne 
olmalıdır? 
A)m>4 
D)m>—-4 


B)m>4 C)m<4 


E)m<4 














i 
| 
i 
| 
i 
i 
i 
i 


















X4 
1. y x*1 
fonksiyonunun eğik asimptotu aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A)yzx-—1 B)yzx*1 C)yzxt2 
D)yzx—2 E)y-xt3 


5 
Xİ -xi-2 


5 7- x 41 


fonksiyonunun eğik asimptotu aşağıdakilerden 


hangisidir? 
A)yzx*1 B)yzx—1 C)yzxr2 
D)yz1—x E)yz2—x 
5 ; 
3. yYyx t6x12 
2 


fonksiyonunun eğik asimptotu aşağıdakilerden 
D)ys—x-3 E)ys—x*3 


- 
y 
& 
>) 
U 
z 
hangisidir? z 
7 z 
5 
b 
© 
U 
- 5 
4. Yeke Ap 
fonksiyonunun eğik asimptotu y - 3x — 4 ve düşey 


A)ysxtı2 B)y—xt1 C)yzx-3 


asimptotu x < 2 olduğuna göre, b kaçtır? 


A)A4 B)6 c)8 D)10  E)12 






ys 4X 12x111 *x—2 


eğrisinin eğik asimptotu aşağıdakilerden hangisi 
olabilir? 


A)yz3x-2 B)y-3x—5 C)yzx—4 
D)y——x—1 'E)yzx—6 


3 
-b 





yzaxt6t 5 
fonksiyonunun asimptotlarının kesim noktası (3, 12) 
olduğuna göre, a * b toplamı kaçtır? 


A)2 B)3 c)4 D)5 E)6 


2 
.X-5 
V yaz. 





eğrisinin asimptotları ile x ekseni arasında kalan 
bölgenin alanı kaç br? dir? 


A)24 B)20 C)16 D)12 E8 


2 X*mxi7 
x-1 
eğrisinin eğik asimptotu y - x * 6 doğrusu olduğuna 
göre, m kaçtır? 


A)6 B)5 Cc)4 D)3 E)2 











aney me 








| 
: 
: 
ii 
i 
; 
| 
i 


tee re 





BİYE ALANLARA 


iy 





fonksiyonunun eğri asimptotu aşağıdakilerden 
hangisidir? 





Ayzx2i2x11 B)yzx2—x12 
C)yzx2*2x44 D)yzx2 12x42 
E)yzx?4x12 
4 
XX 
z Xx 41 


fonksiyonunun eğri asimptotu aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A)yzx2—1 B)yzx2*1 CO)yax? ix 
D)y-x2-2 E)ysx2-2 


3 
Xx 


x*1 





y- 


fonksiyonunun asimptotlarının kesim noktası 
nedir? 





A) 1,2) B) (1,3) C)(1,1) 
D) (-1, 4) E) (1,2) 
yem2-nxs3$ EE 


fonksiyonunun asimptotlarının kesim noktası (—1, 4) 
olduğuna göre, m * n toplamı kaçtır? 





A)-1 o B)1 C)2 D)3 E)4 
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ys 


xt2 


fonksiyonunun eğri asimptotunun y eksenini 
kestiği noktanın ordinatı kaçtır? 


A)6 B)5 c)4 D)3 E)2 


3 
—İ 


2 





—X“—axt6* 
y Xx 


fonksiyonunun asimptotlarının kesim noktasının or- 


dinatı 10 olduğuna göre, a kaçtır? 


A)-1 B)-2 Cc)—3 D)-4 E)-5 


fonksiyonunun eğri asimptotunun üzerindeki 
A(2, k) noktasından çizilen teğetin denklemi ne- 
dir? 


A)ys2x B)yz3x*2 C)y-3x-2 
D)y—2x-—1 E)y>3xt1 
z Xx —-4x16 
Xx“ —5x18 


eğrisi ile yatay asimptotunun kesim noktasi ne- 
dir? 


A)C1.1) B)(-4,1) Cc) 3,2) 


D)(2,1) E)C2,1) 





























1. 


2. 


(0053x.02-1) 
fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 





(İ:(X-1.02 1 3x) 


fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


A) y B) 


Ve N 


Am : 





Şekildeki f(x) y 
fonksiyonunun 
denklemi nedir? | 


e 
A)ysx(x*2).(X43) * B)y-—x(xX42).(X43) 


C)yz—x(X*3).(X—-2) D)yzx(xt3).(X—2) 
E)y-3(X*3).(x-2) 





0 
fx) 





Şekildeki £(X) 
fonksiyonunun 
denklemi nedir? 





vi 





A) v2 683) 681) 6-2) 
B) y--j&-3)6-1)082) 
C) y--5X-3)(X-1)(x42) 
D) y--İ0*3)64 1) 6-2) 


E) y--gt3) (8 1) (2) 


———ğğm nn) GÜR YAYINLARI ke —— — — — GÜR YAYINLARI 


Şekildeki grafik 
aşağıdaki fonk- 
siyonlardan 
hangisine eşit 


olabilir? 
A)yzxOG2—4) B)yzx2 
C)y sx? 4) 


E)yzx3 4x2 


Şekildeki grafik 
aşağıdaki fonksi- 
yonlardan 


eğ 


D) ys x2(x2 —4) 








hangisine eşit 
olabilir? 

A) ya(xs22.(x—4) 
B) yz(x-22.(x44) 


C) ys t2P (x—4) 
D) yaz 2.44) 


E) vip 2. -4) 
Şekildeki grafik 
aşağıdaki fonk- 
siyonlardan 
hangisine eşit 
olabilir? 


Ka 


A) yığ (Xx*3).(X41).(x—3) 


B) y--55(X*3).(X11). (x-3)2 


C) y-55 (13). (X11). (x— 3) 


D) y--5:(X43).(—1).(x— 3 


E) y-55(X13).(X11). (x—3) 


Şekilde grafiği ve- 
rilen 5. dereceden 
y 2 f(x) fonksiyo- 











nu aşağıdakiler- - 
den hangisidir? 

A) yx.(X*44).(X—3)2 
B) yzx.(x-4).(X13) 
C) yzx.(X44).(x—3) 
D) yz .(x14)2 . (x-3) 
E) yz-xX.(X14).(X-3) 





(-B2-D3-CADS-DG-EZB 














Şekilde grafiği 
verilen üçüncü 
dereceden 

Yy - f(©) polinom 
fonksiyonunun 
dönüm noktasının 
apsisi nedir? 


A-5 B-İ 


Şekilde grafiği 
verilen üçüncü 
dereceden 

y 3 f() polinom 
fonksiyonunun 
dönüm noktasının 
apsisi nedir? 


A) -3 


Şekilde grafiği 


verilen ikinci 


dereceden 

y 3 f(x) fonksiyo- 
nunun yerel mini- 
mum noktasının 
apsisi kaçtır? 


A)O B) 


Şekilde grafiği 
verilen ikinci 
dereceden 

Yy 3 f(x) fonksiyo- 
nunun yerel mak- 
simum noktası- 
nın apsisi kaçtır? 


A)1 B)2 
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5. Şekilde grafiği verilen y 


» 


m. 


e 


fonksiyonun denkie- 
mi (aşağıdakilerden 











hangisidir? - 
— ö Gi 
 XH2 2) . X-2x 
A)y x*1 B)ys x*1 )ys x41) 
2 2 
pyy X-2x Eyy Xİ2x 
MY )Y e)? 


Şekilde grafiği verilen 
fonksiyonun denklemi 
aşağıdakilerden han- 
gisidir? 











Şekilde grafiği verilen 
fonksiyonun denklemi 
aşağıdakilerden han- 
gisidir? 

















* * * 

Ays Xi o Biyeği? o oya Kİİ 
- X72  XI2 
İY yeş EY x-4 


Şekilde grafiği verilen 
fonksiyonun denklemi 
aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 











X*1 
A)yz B)ys 
) X *x-2 
—1 x-—2 
Dye E)ys 
Yy e —2 IY Xx -x-2 











| 
İ 
| 
İ 
İ 
| 
İ 
| 
! 




























fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi- fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi- 
dir? dir? 
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x Xx 
xy ” ii ig 
1 hz —a 3 
KU — bar 
< 
Il 
> 
N 
t 
X 
8 > > 


5. Şekilde grafiği veri- 
len y — f(X) fonksiyo- 
nu (aşağıdakilerden 
hangisi olabilir? 


3 
2. ge 
- X-x11 


fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 











K 
> 
U 
2 
Xx -X-1 
3. bni - 6. y? 
, (x-1 > xt1 
fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi- fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi- 
gili dir? 





























3. 


X.yz32 
. olduğuna göre, x * y nin en küçük değeri için x 
kaçtır? 
A)2 B)3 c)4 D)5 E)6 


x,y e Rolmak üzere; 
x—yz60 


olduğuna göre, bu iki sayının çarpımının minimum 


-değeri kaçtır? 


A)-900 B)-800 C)-600 D)—400 E)-300 


x,y e Rolmak üzere; 
Xx e 
3İ 2y-90 


olduğuna göre, x . y yi en büyük yapan y değeri 
kaçtır? 


A5 BE om nm E35 


xy e Rolmak üzere; 
2Xty-10 
olduğuna göre, x . y nin en büyük değeri kaçtır? 


A5 BES 2 DE E15 


x ve y pozitif gerçel sayılardır. 


——— aa GÜR YAYINLARI —X—ğğGÜR YAYINLARI 











(AZ D3DAC5 EG-D7.D8-B 


EA 


(a2 *4)2 —2ax4*b-0 


denkleminin kökler toplamının en büyük olabilmesi 
için a kaç olmalıdır? 


A)-/2 ByY2 C)1 D) -2 E)2 


X2 * (m—2)x44m43-0 
denkleminin köklerinin kareleri toplamının minimum 
olması için m ne olmalıdır? 


A)3 B)4 Cc)5 D)6 E)7 


2x2 -(m-6)x412-0 
m 


denkleminin kökleri x, ve x, olduğuna göre, X, * X, 
ifadesinin en küçük değeri için m kaçtır? 


A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 


X2 1(a—4)xta244a-0 


denkleminin kökleri X, ve x, olduğuna göre, 


X4.(x, —2)—2x, 
ifadesinin en küçük değeri kaçtır? 
A)-18 B)—17 C)-16 D)-15 E)-14 




































Çevresi 80 cm olan bir dikdörtgenin alanı en fazla 
kaç cm? dir? 





A) 1600 B)1200 C)900 D)600 E)400 


Alanı 100 cm? olan bir dikdörtgenin çevresi en az 
kaç cm dir? 


A)20 o(B)32 C)40 D)48 E)50 





Dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin |AD| kenarı tü- 
müyle JABJ kenarının üçte biri şekildeki gibi duvarla 
örülmüş; kenarlarının geriye kalanına bir sıra tel çe- 
kilmiştir. 

Kullanılan telin uzunluğu 160 metre olduğuna göre, 
bahçenin alanı en fazla kaç m? dir? 





Z 
> 
< 
4 
b! 
İD) 
6—2x 
A 4x—8 B 

Kenar uzunlukları |AB| — (4x — 8) br, İBCİ - (6 — 2x) 

br olan ABCD dikdörtgeninin alanı, x in hangi değe- 

ri için en büyük olur? 
E 
3 
g 
$ 
£ 
) 
İL) 


A)3920 B)3840 C)3800 D)3740 E)3720 


5. 





Bir ABCD dikdörtgeninin iki kısa kenarı ile bir uzun 
kenarının toplamı 120 m olduğuna göre, ABCD dik- 
dörtgeninin alanı en fazla kaç m2 dir? 


A)1500 B)1800 C)2100 D)2400 E)2700 





A B 
Şekildeki bahçenin duvar haricindeki üç kenarına bir 
sıra tel çekilmiştir. 
Kullanılan telin uzunluğu 120 m ise, bahçenin alanı 
en çok kaç m2 dir? 


A)1200 B)1400 C)1500 D)1800 E)2000 





Şekildeki bahçeriin duvar haricindeki üç kenarına bir 
sıra tel çekilmiştir. 

Kullanılan telin uzunluğu 180 m ise, bahçenin alanı 
en çok kaç m? dir? 


A)7200 B)7500 C)7800 D)8100 E)9000 





A L B 


Salon, mutfak ve yatak odasından oluşan bir evin 
yukarıda verilen modeli ABCD dikdörtgenidir ve bu 
dikdörtgenin çevresi 108 metredir. 


Bu evdeki yatak odasının en geniş alanlı olması 
için x kaç metre olmalıdır? 


A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 











E203C4B5B6D7/D8 0) 








1. Yandakişekilde,merkeziO, 
yarıçapı İOA| - |OBİ - 8 cm 
olan dörtte bir çember yayı 
üzerindeki bir C noktasın- 
dan yarıçaplara inen dik- 
me ayakları K ve L dir. 
Buna göre, OKCL dik- (o “ e 
dörtgeninin en büyük alanı kaç cm? dir? 





A)8 B)12 o(C)16 D)32  E)G4 


2. O merkezli çeyrek çem- B 
berdeC e BA 
ICAI L JOAJ 1OCI 4 cm 
olduğuna göre, OHC üç- 
geninin alanı en çok kaç 
cm? olabilir? 


A)2 B)2/2 C)4 


3. O merkezli çeyrek çem- oB 
berdeC e BA 
(OB) L |(CHJlOC| <6br Hİ 
olduğuna göre, OCH üç- 
geninin çevresi en çok 
kaç cm olabilir? 


“NN 


A)3y2 *6 
D) 18 


B)4y/2 *6 Cc) 12 
E)6y2 *6 


4. Yarıçapı 6 br olan bir çember içine çizilebilen en 
büyük alanlı dikdörtgenin alanı kaç br? dir? 


A)36 (B)48 G6 D72 E)96 





ya 


2-C3-E4D5 AGE 









8. (AHI LJBCJ 


5. O merkezli yarım 
çemberde 
D,Ce KL 
lOCI - 12 cm 
olduğuna göre, 
ABCD dörtgeninin 
alanı en çok kaç cm? olabilir? 


A)144 B)128 C)96 





6. Şekilde yarım çem- 
berin merkezi O ve 
çapı (KL dir. 

IKLI - 20 cm oldu- 
ğuna göre, ABCD 
dikdörtgeninin 

çevresi en çok kaç cm dir? 


A) 15y2 B) 18y2 
D)24y/2 


K A o B L 


C)20y2 
E)30y2 


7. ABC üçgeni (BCJ A 

çaplı, O merkezli 

yarım çember Üüze- 

rinde köşeleri bulu- 

nan en büyük alanlı 

üçgendir. B F O K C 
DFKE, köşeleri bu üçgen üzerinde olan bir kare ve 
IBCİ 36 br ise, İFK| kaç br dir? 


610 D)9 E)8 


IBC) < 12 cm 
lAHİ 8 cm 
olduğuna göre, 
köşeleri oşekil- 
deki ABC üç- 
genin kenarları 
üzerinde olacak 
şekilde çizilen (| B H c 
dikdörtgenlerden, alanı en büyük olan dikdörtge- 
nin alanı kaç cm? dir? 


A)24 o B)32 








C)386 D)48 E)64 






























Şekildeki y - x2 pa- y 








rabolünün içine çizi- (o DE yz 

len dikdörtgenin iki 

köşesi y — ekseni R B 
üzerinde bir köşesi 

parabol ve bir köşe- ö —>x 


si de y - 8 doğrusu 
üzerindedir. Buna göre, bu dikdörtgenin alanı en 
fazla kaç br? dir? 


Şekilde B noktası 

YS Xx — 9 parabolü 
üzerinde, A ve C 
noktaları ise eksen- 
ler üzerinde olmak 
üzere; OABC dört- 
geninin alanı en çok kaç br? dir? 


1 





A)3y3 


D)6y3 


Şekildeki OABC dik- 
dörtgeninin B köşesi 
d doğrusu üzerinde- 
dir. Buna göre, 
OABGC dikdörtgeni- 
nin alanı en çok. 
kaç br? dir? 








A)9 B)8 C)6 D)4 E)3 


Şekilde D ve C nok- 
taları y < 12 —x2 pa- 
rabolü üzerinde A ve 
B noktaları x ekseni 
üzerinde olmak üze- 
re; ABCD dörtgeni- 
nin alanı en çok kaç br? dir? 


A)8/2 B)12/2 C)16 





D) 24 E) 32 


Bir kenarı y > 2 doğrusu, bir kenarı y ekseni üze- 
rinde ve bir köşesi y > x2 — 4 parabolü üzerinde 
bulunan dikdörtgenin alanı en çok kaç br? dir? 


A)2/2 B)3y2 C)4 


D)4y2 E)6y2 


Şekilde y > 3x2 pa- 
rabolünün içine çizi- 
len dikdörtgenin iki 
köşesi y ekseni Üze- 
rinde bir Köşesi pa- 
rabol ve bir köşesi- 
de y - 12 doğrusu üzerindedir. Buna göre, bu 
dikdörtgenin alanı en fazla kaç br? dir? 


10/3 





8/3 
A) Bİ Cc) 4/3 
p) 183 E) 6/3 
Şekilde P(x,, Y,) y 
noktası denklemi p 


yz x(6 —x) olan pa- 
rabol üzerindedir. X, 





in hangi değeri için 76 e > 
Xx, *y, toplamı 

maksimum olur? 

A)2 B)2,5 c)3 D)3,5 E)4 


Şekilde O, B, C nok- 
taları doğrusaldır. 


İOA| <8 br 
|ECİ <4 br 
lO0CI| < 9 br 


olduğuna göre, 
JAB) * |EBİ toplamı en az kaç br dir? 


A)12 o B)14 C)15 D)16  E)18 




















Denklemi y - Yx 
olan şekildeki pa- 
rabolün A ve P 
noktalarının x ek- 
seni üzerindeki dik 
izdüşümleri sıra- 
sıyla B(12, 0) ve 
H(x, 0) dır. HBP 
üçgeninin alanı x in hangi değeri için en büyük- 
tür? 





A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 

yax2 parabolünün y z 
Xx 

A(0, 2) noktasına A z 


en yakın noktası- 
nın ordinatı kaçtır? 





o 

Al By a? De EZ? 

2 2 2 
yz Şx eğrisinin y ik 
A(4, 0) noktasına 
en yakın noktası- 
nın apsisi kaçtır? 

o A4, 0) e 


İ)22x2—9x*2 


parabolünün y > x — 14 doğrusuna en yakın nok- 
tasının apsis kaçtır? 


AM Bİ Oz D3 3 











— ana GÜR YAYINLARI ————— —ğğ—————— e GURYAYINLARI 


8. 


eğrisinin orijine en yakın noktasının koordinatla- 
ri nedir? 


Mu a2) ol 
D) (V2,v2) E)(V2,2y2) 
yağ 


eğrisinin orijine en yakın olan noktasının orijine 
olan uzaklığı kaç br dir? 


AY5 BO O3/2 D2/5 Bas 


yax 


parabolünün Ala, 3) noktasına en yakın noktası- 
nin apsisi kaçtır? 


A)O By? 02 Dy E2 


x>0Oolmak üzere; 


6 
yz? ve ya 


eğrileriniri orijine en yakın noktaları A ve B olduğurıa 


göre, |ABİ kaç br dir? 


A)1 BY? OyY5 DnDz2/2 E3 











i 
İ 
İ 
| 
; 
i 
i 
i 
li 























Yarıçapı 6 cm olan bir küre içine yerleştirilen 
maksimum hacimli dik silindirin yüksekliği kaç 
cm dir? 


A)2 B)2y/3 C)4 D)4y/3 E)8 


2. Yarıçapı 12 cm olan bir küre içine yerleştirilen en 


büyük hacimli koninin yüksekliği kaç cm'dir? 


B)124*2y/3 C)1244y/3 
D) 18 E)1044y/3 


A) 16 


3. Yarıçapı 6 cm olan bir küreyi içine alabilen en kü- 


çük hacimli dönel koninin yüksekliği kaç cm'dir? 


A) 26 B)24 Cc) 22 D) 18 E) 16 


Taban yarıçapı 4 cm ve yüksekliği 12 cm olan bir 
dik silindiri içine alan, en küçük hacimli dik koni- 
nin yarıçapı kaç cm'dir? 


A)5 B) Zi C)6 D)7 E)8 





— m İİ GÜRYAYINLARI———ÇğÇğ— << GÜR YAYINLARI 


5. 


Taban yarıçapı 3 cm, yüksekliği 8 cm olan koni- 
nin içine çizilen en büyük hacimli silindirin hacmi 


kaç cmö'tür? 





A)10x. BE Oi DİŞE gi 


Bir kenarının uzunluğu 12 cm olan kare şeklindeki 
kartonun her bir köşesinden eş kareler kesilip katla- 
narak üstü açık en büyük kutu yapılıyor. 


Oluşan kutunun yüksekliği kaç cm'dir? 


AŞ OB 93 Dz E3 


Bir kenarının uzunluğu 24 cm olan kare şeklindeki 
bir kartonun her köşesinden eş kareler kesilip kat- 
lanarak üstü açık dikdörtgenler prizması şeklinde bir 
kutu yapılacaktır. 


Bu kutunun hacmi en fazla kaç cm3'tür? 


A)1024 B)996 C)936 D)912 E)872 


Bir dik kare prizmanın taban kenarı ile yüksekliğinin 
toplamı 12 cm'dir. 


Prizmanın hacmi maksimum kaç cm3'tür? 


A)316 oB)296 C)256 D)196 E)172 











1. 


f(x) > tan(sin4x) ise 
f(x) değeri kaçtır? 
A)3 B)4 C)5 D)6 E)8 


Çözüm: 


((X) < tan(sin4x) 


imei 
(© e ini .(cos4x).4 
ia) 1 (cos47).4 


cos? (sin47) 
0 
f(0)21.1.44 bulunur. 


CEVAP: B 


Yandaki eğri f(x) 
fonksiyonuna aittir. 


-İW 
g(x) NE 


olduğuna göre, 





g(X) fonksiyonu- 
nun 





Xx 5-2 noktasındaki teğetinin eğimi kaçtır? 


AZ OB 9? Dİ Bİ 


Çözüm: 


İ(X NN 
g(x) © fonksiyonunun x — —2 deki teğetinin eği- 


mini bulmak için g'(—2) bulunmalıdır. 


f0J.x2—2x.f0) 
â 


g(x)> 
X 
i ((C2).414.f(— 
gaye the tic 
2a.E olur. 


(x - —2 deki teğeti x— eksenine paralel olduğu için 
eğimi, yani f (2) sıfırdır.) 
CEVAP:E 





(0) 2 4x2 —6x * 2 ise 


lim ———— — 
x-3 


değeri kaçtır? 


"0 -r(3) 
x—-3 





A) 780 B) 740 C) 720 D) 700 E)680 
Çözüm 
im 00-18) ga b) (8) (6) (8) 
Xx-3 X—3: X-3 x-3 


N İTO) 
z lim (0) (3) im 01 
— > (((3)41(3)).1(3) 
-(20*20).(24-—6) 
> 720 bulunur. 


CEVAP: C 


(0)2xX5—3x2—9x13 


fonksiyonunun yerel ekstremum noktaları A ve B 
ise |AB| kaç br dir? 


A) 4y/65 B) 16/5 C) 10y40 
D) 24/5 E) 20/2 
Çözüm: 


T0)23Xx2 -3.2x—9-3x2 -6x—9 


302 —2x—3)-0x,3vex,-1 bulunur. 





X:—12((1)2-—1—34943-8 
x:-3—2H(3)-27—27/—2713-—24 
A(-1, 8) ve B(3, —24) olacağından 





|AB|- (1-3) 4(8-(-24))” 
-4y/65 br bulunur. 
CEVAP:A 














5. 


6. 








ix—2)> 
f(2)-6 


g3 *x)—6x 


olduğuna göre, g'(2) değeri kaçtır? 


ys BE o DE Ee 


Çözüm: 

((4x—2).4-g'(0Ö1x).(3241)— 

x 1 için 

f(2).4g'(2). (4)—6 
e 


g'(2) < -- bulunur. 


CEVAP:B 


f R— R her noktada türevli bir fonksiyon ve 
f(2)-6 


t(2*4h)-f(24h) 
h 


olduğuna göre, lim kaçtır? 


A)24 o B)22 o CG)20 D)18 E)12 


Çözüm: 





((214h)—-f(24-h) tf(2)-f(2) 
lim h 

h—0 

im ztn) 

h—0 





-T(2*h)-f(2) 
h 





f(244h)—f(2) f(24h)-f(2) 
ha h 

f(2) (2) 
-4.1(2)-12 
-3.f(2) 
-3.6-18 bulunur. 


CEVAP: D 


——————— GÜR YAYINLARI gm GÜR YAYINLARI ———ğğ—ğğğ—ğ 


o 


p 


, sinx-İ 
lim WE 


x—E ve 
6 COSX 5 


limitinin değeri kaçtır? 





3 
A) 3 B) - 0-4  D) © E) 3 
Çözüm: 
sinx-İ- 0 
lm — — ee belirsizliği var. 
x-5 COSX--5- 
L' Hospital kuralı uygulanırsa 
lim GOSX.. - im 1 cotx) -—-/3 bulunur. 
—sinx 
X-$ Sg 
CEVAP:A 
Şekilde bir kö- 
şesi 
yz27—x2 
parabolü üze- 
rinde olan 
AOCB dikdört- 





geni verilmiştir. 





Buna göre, dikdörtgenin alanı en fazla kaç br? 
olur? 


A) 18 B) 27 Cc) 36 D)54 OE)72 


Çözüm: 
B köşesi parabol üzerinde olduğundan 
B(x, 27 — x2) şeklinde ifade edilir. 
A(AOCB) - |OC|.|BC| <x. (27 —x2) 
AÇ) > 27x—x3 
A')227—3x27-05x-3 bulunur. 
A(AOCB) -x. (27—x2)>3(27—9) 
> 54 br? bulunur. 


CEVAP:D 








9. 


10. 





f(x) > xi 
olduğuna göre, f'(e) değeri kaçtır? 
A) 2e B)e C) e? D)2e?” E)2 
Çözüm: 
yxİM inyzinx.Inx 

y- z 

yiz yn (20) 
xze>y'zelh >, (20 2) 

DAM | 2 
VMZ 
y'z2 bulunur. 
CEVAP: E 


e* 0 .e*) 


e 2 
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 
A)xX2 46x44 * 
C)x943x244 


B)x9 4 6x2 4 6x 
D) x3 *6x 
E)xXİ46Xx242 


Çözüm: 

BE ex el 
seXl6x.e“te*.3x243x2 eset xij 
— e “le* (6x 4 3x2 4 3x2 *x3)) 
seX.e*(16x2 *6x) 

—xİ 46Xx2 *6x bulunur. 


CEVAP: B 





şa İİ GÜR YAYINLARI im mm GİRYMMINLARI! 





11. xz2sinc ve yz 4coso 


parametrik denklemleri ile verilen y - 














f(x) fonksiyonu 

















için 
II 
YE a 
de nn 0-5 
için değeri kaçtır? 
A) -8 B- O-4 D->2 E-1 
Çözüm: 
; dy 
Y da . -4sina 
dx dx “Zcosa (—2iana 
da 
- G2tana) —2(14tan?a) 
iy. dx. 2cosa 
do 
—(A* 
9). -—8 bulunur. 
2 
CEVAP:A 
İ 
| 
| 
12. #R'—R ve (0) 2x3 4x2 —4xise | 
ry') | 
değeri kaçtır? | 
1 1 1 1 1 
A) 8 m ©zz Dz Bis 
| 
Çözüm: 
| 
XJİXG- AK, 4x, 22 dir. İ 
ii 4-1(2)-12 
çi 1 1 
ya) “75 bulunur. 


Te o) Fe) 





CEVAP:C 











13. 


14. 





0<y<5 > olmak üzere, 









: X 
— arcsin 
y 24 1 


fonksiyonunun x z 2 noktasındaki türevinin de- 



































1. (0)5(a—3)x*b4£ 
ğeri kaçtır? ği ) x 
eğrisinin yatay asimptotu 4 ise, a * b toplamı kaç- 
A) 3y/21 B) 2y21 C) ei tır? 
105 Gree. ; 
105 (-6, 3) aralığında türevinin grafiği verilen fonksi- A3 B)4 G5 D)6 E)7 
D) -3y21 E) ii yonunun artan olduğu en geniş aralık aşağıdaki- 
e lerden hangisidir? 
a £ O Açcs-5) 9 B)ES.0) Cc) (0. 2) Çözüm; 
özÜM i 
ye z D) (2,3) E)C5.2) - c . (a-3)x2i1bx*c 
| > 1.(X241)-2x.X Ş fx) 2(a-3xtbs > S 
pu 241)2 E 
ys iz e ) 3 3 dani Yatay asimptotun reel bir sayı olması için pay ve 
ya iie ) 7 4 EK 1 ) Çözüm: paydanın derecesinin aşit olması gerekir. O halde 
ii Fonksiyonun daima artan olması için lr türevinin | Mr z 
xs aiçin pozitif olması gerekir. Buna göre, en geniş artan ol- e 3 
5-8 e duğu aralık (-5, 2) aralığıdır. lm > 
29... bulunur. JE s 
4 4-4. 105 nini lim PİE -p -4 olur, 5 
25 X—Fo w 
CEVAP: D atb-3*4-7 bulunur. 
| CEVAP:E 
| 
Şekildeki y - f(x) axi #bx7 tcx*d | 
5x2 4 3x)3. (x8 26 fonksiyonunun grafiği çizilmiştir. 2. YzUİ*3u ve u-x2 4 1 olduğuna göre, 5 
f)(00—x t3Xx).(X — Buna göre, b * c * d kaçtır? d 
göre, Cc açtır? dy . z 
fonksiyonunun en az kaçıncı mertebeden türevi — dx in x- 1 noktasındaki değeri kaçtır? Zİ 
ki E A)3 B)4 C)5 D)6 E)7 S 
sıfıra eşit olur? 2 A)20 Oo B)24 C)28 D30 E)36 $£ 
A)30 o B)31 32 D)3 EM ğ > 
2 Çözüm: | i 
R | ÖZÜM: e 
Gön - i6) -afx 4 12. (x—2) ve f(0)-2dir. | ç 
ÖZÜM: d 
(0)  a(0 * 1)” .(0—-2)>a--1 olur. v. dr a (zincir kuralı) 
f(x) fonksiyonunun en büyük derecesini bulmamız aa x du'dx 
Xİ) —X* > bap: 
gerekiyor. 3 İY gyza ve İU - 2x dir. 
(O) z —-x *2x* 1x — 2) du dx 
1x) > GÖ—X2 3x). (0-2) x-1iseu-1241x 
Pa (0)2— 43x*2 bulunur. ii u-1541>2 olur. 
fx) 5 61 ) bulunur. —ör3xt2-axitbtcxtd | EE d- di (37 4-3). (2x) 
YE... i 
— 1, be -3ved-2olur. a 
f(x) fonksiyonunun 31 tane türevi alınırsa sabit sayı, a-—1,b-0,c-3ve — (15). (2) 
32 tane türevi alınırsa türevi O olur. bisctd-04312-5 bulunur. 30 bulunur. 
CEVAP:C CEVAP: C CEVAP:D 











3. 


4, 








f(x) fonksiyonunun A(-1, 2) noktasındaki teğetinin 
eğimi 4 olduğuna göre, 

gi) x.fx) 
fonksiyonunun A noktasındaki teğetinin denkle- 
mi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)y-—2x—-2 B)y-—2x—4 
C)y——2x*1 D)y—2x44 
E)y——2x 

Çözüm: 


f(x) fonksiyonu A(-1, 2) noktasından geçtiğine göre 
f(-1) 2 ve bu noktada teğetinin eğimi f'(—1 )z4olur. 
gd) xXx.) 3g) 21. İf) .x 
9(-1)(-1)4f'(-1).(-1) 
m, 9'(-1)52 44(-1)2-2 
Y- Yo # MX—xg) 
y—25—2(X* 1) y--—2x bulunur. 
CEVAP:E 


(©) 2x3 — 2x 

ge) sx? 42x42 
olduğuna göre, (gof)(x) in x  —1 noktasındaki te- 
ğetinin eğimi kaçtır? 


A)-1 B)1 c)2 D)3 E)4 


Çözüm: 
(gof)x)' < g'(f)) . 0) 
S (2x * 2)0(x3 — 2x)1. (3x2 —2) 
Sİ2(xİ — 2x) * 21. (3x2 2) 
((g0f)(-1))' > (2(-1 42) 42). (3 —2) 
4.14 bulunur. 


CEVAP:E 












i 
! 


























yz 12x*adoğrusuy-x3 
eğrisine teğet ise a nın alabileceği değerler topla- 
mı kaçtır? 
A) -3 B)—-1 c)0 


D)2 E)4 


Çözüm: 

Verilen doğruyla eğri (Xp: Yg) noktasında teğet oldu- 
ğuna göre, bu noktadaki türevleri eşittir. 

Y(Xg) > 12 yilo) > 3x6 

> 3x; -12> çi 242 x,22,X,2—2 


Bu değerler her iki denklemde yerine yazılarak eşit- 
lenirse 


> 
g 
© 
X),22y-12.21a-235a--16 
X)2-25y:12.(-2)*az(-2))a160lur. 
anın alabileceği değerler toplamı, 
(16) * 16 0 bulunur. 
CEVAP: C 
. yzultu ve uz4x12 
Şa 
Ş 
L 


olduğuna göre, & aşağıdakilerden hangisine 
eşittir? 

C) 32x 
E)32x4*15 


A)8u*t1 B)8x11 
D) 32x417 


Çözüm: 


v - A > g (zincir kuralı) 


dy 


7 (2U11).4-8u11-8(4x*2)11 


2. 


-32x*17 bulunur. 
CEVAP:D 


8. 


(0) > 3xg(x) * 2x9(x) 
olduğuna göre, f'(x) aşağıdakilerden hangisine 
eşittir? 
A) 6xg(x) t 4xg'(X) 
B) (6x*2)g(x)* (2 4 3)g'(x) 
C) 2 4 4x)g(x) * (X * 3)9'() 
D) (3x2 * 2x)9(x) * (6x # 2)9'(x) 
E) (6x4 2)g(x) * (3x7 * 2x)9'(x) 


Çözüm: 
Çarpımın türevini alalım 
(0) (82). gh) * 3x. gif) * (2x). gi) # 2x. gi) 
-6x.g()*3Xx2.g(x)*2.g(x)*2x.g'(x) 
- (6x * 2)g(x) * (3x7 *2x)9'(x) 
CEVAP: E 


f(x) > (goh)(2x) 
olduğuna göre, f'(x) aşağıdakilerden hangisine 
eşittir? 
A) g'(h(2x)) . h'(2x) .2 B) g'(h(x)) . hex) 
G) gi(h(2x) . h(2x) D) g'(x). h'(x).2 
E) a(h(2x)) . h(2x).2 


Çözüm: 
Bileşke fonksiyonunun türevi kuralı 
fe) > (gohX2x) 
f (0) > gi(h(2x)) . h(2x). (2x) 
fo) g(h(2x)). h'(2x).2 bulunur. 
CEVAP:A 








a a A 


10. 


. fonksiyonunun yerel maksimum değeri kaçtır? 








(3x42)22x3943x—4 


olduğuna göre, f(8) * f'(8) kaçtır? 





A) 21 B) 23 C) 24 D)26 oOE)27 
Çözüm: 
((3x 4 2) > (2x3 43x—4)l 
3.f'(3x42)-6x243 
Xx z 2 için 
3.f(8)-6.243 
f(8)-9 
(8)-2.2343.2-45f(8)-18 
O halde, 
(8) * f'(8)-1849 
-27 bulunur. 
CEVAP: E 
ie em 





li bil 3 
A) İ B)5 C)1 D)3 E)2 12. 
Çözüm: 
tp) 1100 14)—(2x).x o—x2s4 
44) Wi *4) 
f0020>—0214-05Xx,22 v x,5-2 





Grafiğe göre yerel maksimum 


Xxz2 noktasındadır. 





(0) 


e -f(2)- 5-7 bulunur. 


—ğ—ğ—ğ—ğ———  GÜRYYIN ARI —————————————————— ——ğ—ş————ğ———  —İ GÜR YAYINLARI 


CEVAP:A 





'>—b*t2a--3 


İ(X) 2 xİ * ax? * bx fonksiyonunun 


> —1 de yerel maksimumu x - 1 de yerel minimu- 
munun olması için a * b kaç olmalıdır? 


A)-4 B) 3 0-2 


Çözüm: 
f'(0) 2 3x2 * 2ax $ b minimum ve maksimum nokta- 
larında türev sifir olmalıdır. 
f(-1)23-2atb-0 
f(02342atb-0 
- b-2a > b--3 
5 

az0 

atb-0—3--—3 bulunur. 


CEVAP:B 


aa İh) f(x) 
t(X) jim 
olduğuna göre, f(x) - Xx? —3xin türevi aşağıdakiler- 


den hangisidir? 
A)x2 —3x 
D)2x—3 


B)-3 C) 2x 


E)x2-3 


Çözüm: 
Verilen fonksiyon için türevin tanımını uygulayalım. 


(x*h)2—-3(x*-h)— (x2—3x) 
h 





f(x) > lim, 
Ew A 
h—0 


2 se 
inf 2 3h 
h—o 





f(x) lim(h*2x—3)2x—3 bulunur. 
h—o0 


CEVAP:D 
























e 9-1 x>1 


fonksiyonunun x z 2 noktasında türevinin olması için 
ane olmalıdır? 


A-5 B-4 O-3 D->2 E)-1 


Çözüm: 
Parçalı fonksiyonların türevinin olması için sağdan 
ve soldan türevlerinin eşit olması gerekir. 
xstiçinf6)2x 
x>1içinf(0)z2 
x-Tiçinf()s 
xsT içinf'6)z 
sağdan ve soldan türevler eşit, ancak fonksiyonun 
bu noktada sürekli olması gerekir. 
Bunun için x — 1 de 
X244-2x-a55-2-a 
>a--3 bulunur. 
CEVAP: C 


14. W)ytaytyt2 
olduğuna göre, f' (3) eşiti nedir? 
A)O B)1 


C)9ys#2 D)27y E)28y 


Çözüm: 

Fonksiyonun x e göre türevi alınacağına göre, x de- 
ğişken y sabit gibi alınır. 
İ)y*taytyı2>fo)zalyiy 

> f(3)-27y*1y 

> f'(3)-28y bulunur. 


CEYVAP:E 











fo) 2 ri gX 2 12x46 


fonksiyonunun azalan olduğu aralık aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 





A) (<a, -4) B)(-4,3) C) (3, vw) 
D) (4, w) E) —ve, 3) 

Çözüm 

ty İ.52417.2x-12 

O) xX21x-12 


& 
pi 
Ss 
> 
S 


3 
>) 
Li 
f'() < 0 olduğundan f(x) (-4, 3) aralığında azalan 
fonksiyon olur. 
CEVAP:B 
16. (m2 4 9)x2 -mx*t6-0 
denkleminin kökler toplamının en büyük olması için 
m kaç olmalıdır? 
A)6 B)5 Cc)4 D)3 E)2 
Çözüm: 
> 
> 
S 
3 
b 
U 








Kökleri toplamı Xx, * Xx, - dur. 


m 

2-9 
m 

m? *9 





f(m) < 


144m2 49)-(2m).m 


ğe 
9—-m? 


TEE <0 m, öve, 


f (m) 


3 to 








m z 3 için kökler toplamı en büyük değerini alır. 


CEVAP: D 





2. 


(©) (0X3) (4x4 0) 


f(2)-—22 
olduğuna göre, m değeri kaçtır? 
A)1 B)2 c)3 D)4. E)5 
Çözüm: 


f”0)52(X—3).(4x*m)44.(x-3) 
((2)22.(-1).(8*m)14.(-1)2 
-22--16-2m14 

5<m bulunur. 


CEVAP: E 


D) limiti yok, sürekli, türevi yok 


E) limiti var, sürekli, türevi yok 


Çözüm: 








lim f(x) lim f(x) >f(2)0 olduğundan 
x—2 x—2 


x -2 noktasında limiti var ve süreklidir. 


Ama x <2 noktasında sonsuz tane teğet çizileceğin- 
den bu noktada türev yoktur. 


E 
$ 
z 
> 
< 
K 
> 
İL) 
©) İx-2| 

fonksiyonu için x < 2 noktasında aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A) limiti var, sürekli, türevi var 

B) limiti var, süreksiz, türevi var 

C) limiti var, süreksiz, türevi yok 
E 
$ 
z 
> 
< 
K 
> 
Li 

CEVAP:E , 





3. 








©) İx242x—-4)4x42 





olduğuna göre, f'(1) kaçtır? 
A-4 B-3 G-2 DA Bo 
Çözüm: 
XxZ1içinx2*2x—4<0 
> İx242x—4|)-x2 2x4 4tür. 
9) -İxZ42x-4)1x42 
(2 —2x44) 41 
f”(005—2x—24115-2x—1 
f(0)5—2—-1--3 bulunur. 
CEVAP:B 


İO)x244x46 





parabolüne x > —-1 noktasından çizilen normalin y 
eksenini kestiği noktanın ordinatı nedir? 


A-1 o B)1 c)3 Dz E) ? 


İ 
i 
i 
| 


Çözüm: 





X5-A12((41)51-446-3 





f0)22x44 

l — Ege 

1(0)5-21452 mpg 
3 

MNormal “ MTeğet 2 olur. 


Normalin geçtiği nokta (—1, 3) 

eğimi - olduğuna göre denklemi; 
 İ 

Y-3-—704-(-10) 

2ytx—-5-0dir. 


Normalin y eksenini kestiği nokta; 


x502y-5-0>y-3 bulunur. 
CEVAP: D 











lim x. inl4 * 2) 


Xw 
limitinin değeri kaçtır? 


A)1 B)2 c)3 D)4 
Çözüm: 


lim x nf ; 2) - w.0 belirsizliği var. 


X-w 
inf 3) 0 
lim — 7-9 belirsizliğine dönüştürdük. 
X—o va EE 
Xx 


L'Hospital kuralı uygulanırsa 











3 
x2 
3 
12 
Xu —3X 
yy İM ee 
2 
z3 bulunur. 
CEVAP:C 
lim x” 
x-—0 


limitinin değeri kaçtır? 


A) -1 B)0 o) 1 D)2 


Çözüm: 
im, Xx 0” belirsizliği vardır. 
X- 

yz xEX > inys 


in x&* 
Iny 6x. inx 


lim yzer#““-e9-1 bulunur. 


x—0 


inx. 
lim 6x. inx 5 tim > 
a 


x—0 
6x 


1 
X 





lim 
x—0 1. 


6x2 


— lim (-3x)-0 
x—0 


CEVAP: C 


E 
5 
Ş 
Rİ 


& 

ye) 

U 
E 
3 
— 
bi 
x 


& 
ze) 
U 


Alanı 36 br? olan bir dikdörtgenin çevresi en az 


kaç br dir? 
A) 36 B)32 o C)28 D)24  E)20 
Çözüm: 
A(ABCD)-x.y-36 D c 
-yz s : 
Ç(ABCD) < 2x * > 
36 A y B 
Ço) :2x12. > 
Gir) 2x4 İZ 
Çi) -2-17 05x236 
>X>x-6>y-6 
Ç(ABCD) 22x1t2y-12412>24 br bulunur. 
CEVAP:D 
(0)22xX546x2*4x*m 


eğrisinin dönüm noktasının ordinatı 4 ise, m değeri 
kaçtır? 


A)—1 B)1 c)2 D)3 E)4 
Çözüm: 
f0)6X2 * 12x14 


f0)> 12x412 

filo) — 12x # 120 x -—1 dönüm noktasının ap- 
sisi olur. Ordinatı 4 verildiğinden 
(1)24>—21:6-4*m-4 


m4 bulunur. 


CEVAP: E 











#R—R,İO)ZXxİ4mX2112x46 


fonksiyonunun ekstremum noktası olmadığına göre 
m hangi aralıktadır? 
A) <6, 6) 

D) (6, «) 


B) (6.61 Cc) 1/0, 6) 


E) <<, 6l 


Çözüm: 
0023x274 2mx4 12dir. 


f (0) 0 denkleminin iki farklı kökünün olmaması için 
A0 olmalıdır. 


AZ(2m)2—-4.3.12<0 
4m? < 144 
m2 <36>-6<m<6 bulunur. 
CEVAP: B 





im 2-1 0 
lim 1 “0 belirsizliği vardır. 





L":Hospital kuralı uygulanırsa, 


5x 
lim 5. — 


x-04 e 





2 bulunur. 


CEVAP:D 





12. 





A) -1 


fe) AY 








a PEEE MAEME > 





Şekilde d doğrusu f(x) fonksiyonunun grafiğine 


A(1, 4) noktasında teğettir. 


9g(X)  xZ . fo) ise g'(-1) değeri kaçtır? 
A)— B) —10 C)—12 
Çözüm: 
1) ! — rin) 
(1) 4vef(-1)-m,s 
a) x2. fx) 


g'(x) 2x. f(x) 4x2. f(x) 


g1) 2.1) 41.41) 


-—2.411.(-2) 


z-—10 bulunur. 





imi 


B)1 C)2 


Çözüm: 


a.(4x-1)—4.(ax— 


? ve f(2)-> 


2) 





Tw) > 


(2) dna. 


8—a-75a-1 bulunur. 


olduğuna göre, a değeri kaçtır? 


D)-14 o E)-16 
--2 
CEVAP: B 
D)3 E)4 
CEVAP:B 












































(o) V/24y2x 


olduğuna göre, f' (2) kaçtır? 


13. 
A 1 
Az . Bİ 


Çözüm: 
169) fonksiyonunu bileşke şeklinde yazıp türevini ala- 
tım. 


toj-y21/2x </xo(24y/X)0(2x) 
a Eİ 1 

(5 Dn ol 

EN 4 Sİ 

(- zuzu? 

(2)<İ bulunur. 











CEVAP: B 


14. (0)23x245x12 
g9) # 2x2 —6x*41 
olduğuna göre, (f * g)'(-2) kaçtır? 


A)-18 oB)-19 C)-20 D)-21 


Çözüm: 

((E4 g0) 10) *9'0) 
— (32 45x42) 4 (2x7 —-6x11) 
— (6x 45) * (4x—6) 

(4 g)'(0) > 10x—1 

((4 g)(<2) 5-20 —- 1 -—21 bulunur. 


CEVAP:D 





E)-22 


15. 


| GÜR YAYINLARI 


amman GÜR YAYINLARI am a 


y244y—3x713-0 
denklemi ile verilen y > f(x) fonksiyonuna X - 1 
noktasından çizilen teğetlerden birinin eğimi 





kaçtır? : 
1 3 5 
A) -5 B) —-1 C) 5 D)-2 E) “3 
Çözüm: 
ı .İX..-6X.. 
f (08 y) EB f'y 2yt4 MJeğet 


xz1 > y244y-0 
yz0 veya y--olur. 


xz1 ve y > Oliçinm,> Ö-3 


xziveyz-liçinm,> S --3 bulunur. 


CEVAP: C 


16. Denklemi f(x) < sin(cos6x) olan eğrinin 


x-E noktasındaki normalinin eğimi kaçtır? 


12 

1 yi i ti Sİ 
A—-z B)-7 C)-5 D) 3 E) 
Çözüm: 
f'(0) > cos(cos6x) . (-sin6x) . 6 
(İŞ) > Mreğek > 0040) - (-1) 6 

z1,(-1).6-—6 
— PE b 
Mpormal © MTeğet zg <g bulunur. 
CEVAP:E 








m a a 






1. (002x154 xX9—6x43 
olduğuna göre, 
rim 1090-10) 
x—2 x-2 
ifadesinin değeri kaçtır? 





A)34 B) 36 C)38 OD)40 E)42 
2. İO)z Vxİt3x4x3—2x 
olduğuna göre, 
lim (00-f(1) 
x—1 x-1 
limitinin değeri kaçtır? 
Ss 5 11 
A)2 B) A 0) 5 D) 7 E)3 
3. fo) göX ş 3inx 
fonksiyonunun f'(1) değeri kaçtır? 
A) 6e5 * In3 B)e9*in3 
C)3e“ *in3 D)ef*3 
E)6eltin3*3 
6 x2—6x*8 
4. te txt | | 
ile tanımlı fonksiyonun kaç noktada türevi yok- 
tur? 
A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 





mi kn ame nelik milan 
GÜR YAYINLARI m——————— —  GÜR YAYINLARI 








6. 


16x2 4 9y? -91 


N s.. AY. 
olduğuna göre, gin A(2, /3) noktasındaki değe- 
ri kaçtır? 


323 273 
7 6) 23 


E) 208 


ER—-(-2)R-4(1) 


mağ 


olduğuna göre, İlim VE 
h—0 h 


işleminin sonucu kaçtır? 





X 1 2 
2 xt2 B) x*2 Cİ 5 





yyl -3 
eğrisinin hangi noktadaki teğeti 
yz3x-—2 


doğrusuna diktir? 


M(Z-4)  Lz-38) 





O 


(2-36) 


limitinin değeri kaçtır? 





A-) B)-İ 













































i 





13. 0) ing? * 1 








9. (0)2x3—6x2 1(2a—4)x 115 
— pin t 
fonksiyonunun eğrisinin VxeR de daima artan ol- olduğuna göre, f (2) kaçtır? 
ii 9 
ması içina e R ne olmalıdır? A) v2 B) » 9 D2Z 3/3 > e — 
A)0<a<8 B)Ja<8 C)Ja>8 1 (0)24x 13x41 5. XİY? - sin(3x — y) ise, 
D)0<a<10 E)2<a<8 olduğuna göre, yzfojin (5. 0) noktasındaki türevi nedir? 
lim İX*h)-16) 
lim — — A) B-3 CO) D)1 E)3 
ifadesinin değeri kaçtır? 
A)x B)0 C) 8x2 
E İ D)8x*3 E)—-8x—3 
z 
z 
xw 14. yz2cost ve x-4sint 
im 
U Si 
T olduğuna göre, Ş int > için değeri kaçtır? 
10. (0)2x943x246x12 JE 7 üMzâ 
fonksiyonu R — R ye tanımlanıyor. f(X) fonksiyo- A) mi B) - C)-y3 Z 6. fo) M2 mx 
nunun dönüm noktasının koordinatları toplamı z 
kaçtır? D) vi E) V3 Ş fonksiyonu N 3) noktasından geçmektedir. 
çtır? 2. (XX) x.cosx a 
2 
A)-3 B)—2 C)-1 d) 0 E)1 fonksiyonu için, iel Lİ 
lim (fa) olduğuna göre, m * n toplamı kaç olabilir? 
: x-x X-n 
limitinin değeri kaçtır? B)3 6)4 D)5 E)6 
A)-3 B-x ©- DI E)x 
15. fx) 5 (2m * 1)x2 * (m *1)x—-2x11 
fonksiyonunun X > —1 noktasındaki teğeti Ox ekseni- | 
11. 3xZ * (m? vim 6m)x * 12-0 nin pozitif yönü ile 1359lik açı yapıyor. Buna göre m 
denkleminin kökleri toplamını maksimum (en büyük) nin sayısal değeri kaçtır? | 
ğeri kaçtır? 
m değeri kaçtır aye B) - c)-3 3. İ(x) —cos9x * sinöx E 7 f(X) 2x9 eğrisinin y > 12x—3 
A-5 B)— 0) -1 D)Z E)3 i olduğuna göre, f'(x) nedir? : doğrusuna paralel teğetlerinden birinin değme 
— D) —1 E)-3 , Z noktasının ordinatı aşağıdakilerden hangisidir? | 
ğ A) sin4x B) —sindx C) 3sin4x | 
2 2 A)-4 B)—5 C) -6 D) —7 E)—8 İ 
zi D)-2-sinâx E) 2. sin4x U ) ) ) ) ) 
ş 2 2 | 
: | 
i 
12. o fx) zsin(S 2) | | 
16. of —542X 42x146x48 il 
olduğuna göre, f'(x) nedir? * 00) 3 4. ©) 2 —-x-2) P iL 
A) cospd * 2) B) x2sinpö * 2) fonksiyonunun dönüm noktasının apsisi nedir? fonksiyonunun x — 3 noktasındaki türevi nedir? el pe 
C) 32c0s(x? * 2) D) —3x2co0s(x3 * 2) Ay-D B) —1 C)1 A)2 B)3 Cc)5 limitinin değeri kaçtır? 
E) 3203 * 2) D)3 E) Yoktur D)6 E) Yoktur 









A) 24 B)28 o(C)32 D)36  E)38 













TC 28 3A 4E SA 6E 7D 8A 
9-C 10-A Tİ-E 12-C 13-0 1d-A 15-€ 16-E 





























13. f(x) > xe “ fonksiyonu veriliyor. 
ho) < (0) *3İÇ) 
olduğuna göre, h(in3) kaçtır? 


g. i()zx2—4xt1a*2 
fonksiyonunun minimum değeri 6 ise fonksiyonu- 


nun y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? 


1 1 2. 1 1 
A)5 B)6 C)7 D) 9 E) 10 A) 57 B) 575 Cc) 18 D) E) ği 
14. yz 2Ö13t ve xs P 12 
parametrik fonksiyonu veriliyor. gy nin tz 7 için 
10. yaxğ—-ax2*bx1t6 dx 


e e ğeri kaçtır? 
fonksiyonun apsisi x — 1 olan nokta büküm (dönüm) değeri kaç 


: ksiyonunun bu noktadaki teğeti 6 tv 4 3 2 
Mi) i Mz Bs Gs Ds BP 7125 
doğrusuna paralel olduğuna göre b nin değeri kaç- 
tır? i 
A) -—1 B)0 Cc)1 D)2 E)3 





i 











Ez 
3 
g 
> 
g 
K 
i—) 
İL) 
fonksiyonunun 
A/2, 3) deki 
AZ, teğetinin x eksenini 
kestiği noktası 
B(4, 0) dır. 
i İ(X 
11. Şekilde f(x) - 16 — x2 , © geye vi x10) 
fonksiyonunun ( grafiği Ni 
verilmiştir. fonksiyonunun X — 2 noktasındaki teğetinin eği- 
i tır? 
OABC dikdörtgeninin mi kaçtır 
alanının en büyük de- A) -1 B) -i c) -2 D)-1 E) - 
ğeri kaç br? dir? 
1203 o) v2 z 
5 
z 
100/3 > 
5g S | 
& 16. y Şekilde y - f(x) 
3 1 
LU e fonksiyonunun grafi- | 
i ği verilmiştir. | 
i İ İ>x Buna göre aşağı- 
B > dakilerden hangisi | 
doğrudur? 
A) xz-1def(x)in yerel maksimumu vardır. : | 
12. f(x) > sin3x * cosöx B) xz-4def(x) in yerel minimum vardır. | 
2x C) xz3de f(x) in yerel maksimum vardır. 
olduğuna göre, f' (ZE 3 ) kaçtır? ) Mi | 
B D) -2<x<0içinf (x)<0 | 
a Gl ye E) 0<x<3içinf"(x) <0 











SD 2c 3D 4C SE GE TE 8-0| 
ŞİLA ZLE AZA İLA 150 18 E 














1 Tl , XZ3 ise 
2xt4 , x<3 ise 


fonksiyonu için f(3) kaçtır? 








A)30 B) 24 C) 15 
D)2 E) Yoktur 
- . SİNX 
2. Va cosx 
i ... dy. e aş ; 
olduğuna göre, dx ifadesinin eşiti nedir? 
Ig ) DEE 
sinx COSX 1-4-cosx 
1 si 
D) —çosx ) 14-cosx 
3. f(X) < arcsin(tanx) 
olduğuna göre, f'(x) değeri kaçtır? 
A3 B)x C)1 D)2x  E)-1 


4. (0)5x14(3x41). |x-2) 


fonksiyonunun, x z 1 noktasındaki türevi nedir? 


A)3 B)5 C)7 D)9 E) 1 








| 


3 
gz 
bel 
Se 
Kr 
1) 
w 
E 
bel 
> 


ğ 
z 
£ 
4 
U 


2) 


| 











7. 


3x2 4 4y3 — 3xy * 4x2y — y*t120 


bağıntısı ile tanımlanan y > f(x) fonksiyonunun, Xx — 1 
noktasındaki türevi nedir? 





1 1 1 1 
5 B-5 O-k D) ln 


3 2 ” 
XX x>1 ise 
T(X , 
e) e ise 


fonksiyonunun türevi nedir? 


*XZ | x>1 
—3x, xS1 


A) fos 
3x2 4 2x Xİ 


Bİ Eş ei 


2 
Zi ros a 


2X-3 ,x>1 
3X“42x, x<1 


iç) > (x—4) 
parabolünün üzerinden alınan A(6, 4) noktasından 


çizilen teğetin herhangi bir noktası B(0, y) ise, | AB| 
uzunluğu kaç birimdir? 


VA7 B)7y15 C)6Y15 
D) 5/17 E)4y/417 
m Sin6x *sin 10X 
e 8xtsindx 
limitinin değeri kaçtır? 
B)1 9? Dİ 3 








j 
i 
i 


















g. fOJ2x3 141m2 —-24x42 
fonksiyonunun X 4 noktasında yerel minimumu 
varsa f(x) fonksiyonunun yerel maksimum değeri 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A)32 | B) 30 Cc) 28 D) 26 E)24 





ET 
$ 
gz 
> 
x 
K 
10. y Yanda türevinin grafi- Z 
yaf) ği verilen f(x) fonksi- 
yonu hangi aralıkta 
| azalandır? 
. 
g5 
A) (2,0) B) (0,3) 6) 63, ©) 
D) (<0, -3) E) (3,5) 
11. Çevresi 24 cm olan ikizkenar üçgenlerden alanı 
en büyük olanın alanı kaç cm? dir? 
A) 24/3 B)20y/3 C)18y/3 
D) 16/3 E)12y/3 z 
gz 
> 
pi 
K 
>! 
> U 
12. f(x) > iIncosx $t İnsinx 
olduğuna göre, (2) kaçtır? 
A) -2 B)-1 Cc)0 D)1 E)2 


13. (©) cos(3. sinx) 


olduğuna göre, t(5) aşağıdakilerden hangisidir? 


A) -xy/6 Bi) c) e 








14. Tanımlı f(x) fonksiyonu için f(x) < tan4x olduğuna 


göre, #10) fonksiyonunun türevinin x za için 
değeri kaçtır? 


4 1 1 
A-İ N-İ OŞ DE Bİ 
2 
x XY 
lim 
YY 
limitinin değeri kaçtır? 
A) dy B) 2y C) Ayyy 
D) 2yy/Y E)2yvY 


Yandaki şekilde y — f(x) 
fonksiyonunun — grafiği 








verilmiştir. 
Buna göre aşağıda- 
kilerden hangisi aynı 
aralıkta artandır? 
A)xİ #xf) BKİ ©) 5 
f 
D) 2 E) xp) 








TE 2-C 3-C 4-A 5-B 6-C 7-A 8-D 


-B10-D 11-D 12G 13-E 14-C 15-C:16-B 




















1. e , XZ4 ise 
5x—-2 , X<A4 ise 


fonksiyonu için f'(6) kaçtır? 











A) Yoktur B)4 C)5 D) 11 E) 16 
2. y e 3 ycosx 
fonksiyonunun x — 0 noktasındaki türevi nedir? 
A) -1 B)0 C)1 D) es E) in3 
3. fx) > Ini(3x — 1) 
olduğuna göre f'(x) nedir? 
12 3 
A) GEZ in(8x-1) B) ya .1n3(3x—1) 
9g 
İp D) 121n(3x — 1) 
Ini(3x-— 1) 
E —mm man al 
) 3Xx-—1 
ii öy 
x.İx*2)| 


olduğuna göre f'(1) nin değeri kaçtır? 


MA B-$ o- 0-3 E-$ 








KE ÇA SAN Çi EYİ EE ENLEM 
1 GÜR YAYINLARI 
© 
Ke 
Gİ 
ALI 
— 









bağıntısı ile tanımlanan y > f(X) fonksiyonunun, x < 4 
noktasındaki türevi nedir? 


A) -32 B) -16 C) -8 
D)32 E) Yoktur 





E 6. 0) 2x344x2 3x4 12 
z fonksiyonunun üçüncü türevi nedir? 
& A)24 B) 18 C)12x oOD)6x2 E) 12 
U 
7. ys f(x) ve 
y gi) 





fonksiyonlarının 
grafikleri A(4, 4) 


noktasında biri- | 
ne teğetiir. 








Buna göre, 


he) - f(x). (gof)(x) 
ise h'(4) kaçtır? 





A) 1 B) 108 c) vE D) vee E) 98 
9 





1—cos(x7 9) 
M2 AB 
x-3 X12x-15 


limitinin değeri kaçtır? 


YO Bi oi 





















İG) xİ—6X249x4* 12 
| fonksiyonunun yerel maksimum noktası A, yerel mi- 
nimum noktası B dir. Buna göre | AB| kaç br dir? 


A)3Y/2 B)Yİ9 C)2y5 D)y/22 E)2y/6 


10. Grafiği 
fonksiyonu için aşağı- 
dakilerden hangisi 


kesinlikle yanlıştır? 


E 
3 
zi 
ilinin Gülan ba < 
Ş 
be 
A)f(-3)0 B)1(3) <f(1) 
C)f(—3) >f(-4) D) f(1) > (4) 
E)f<-2).f(3)> 0 
11. Şekilde kenar uzun- 
luğu 36 cm olan 
ABCD kare şeklinde 
E 
5 
Ş 
< 
Ş 
> 


verilen ( İ(X) 


14. 





13. 
15. 
bir levha verilmiştir. 
Bu levhanın köşele- 
rinden x cm uzunlu- 
ğunda parçalar kesi- 


lip atılıyor. Kenarları 
tabarıı 





kıvrılarak 
KLMN olacak biçimde üstü açık en büyük hacimli bir 
prizma yapılacaktır. Bu prizmanın yüksekliği kaç 
cm dir? 


A)2 B)3 o) 4 D)5 E)6 iğ 


12. of). es 


olduğuna göre, f(x) nedir? 


A) (2x2 43). e“*3 B)X(2x243).e“*3 


C) 32x24 3). e**3 Dx. e**3 


E)x2.(2x243). e**3 


fo) — gin(cosx) 


fonksiyonunda, f'(2:c) ün değeri kaçtır? 


/3 


A3 B-Ş 0-5 Do E)1 


f# R— R olmak üzere 

fo)2x.İx-4)46 
fonksiyonunun eğrisi üzerindeki A(3, a) noktasın- 
dan çizilen teğetin eğimi nedir? 





A)-5 B)-4 C)—2 D)0 E)2 
DESİ Hire Gö 
yi 7 
limitinin değeri kaçtır? 
A) —-1 B)0 C)1 D)2 E)3 


Şekilde verilen y - f'(x) 
grafiğine göre aşağı- 
dakilerden (hangisi 
yanlıştır? 








A) xz—1def(x) in yerel maksimumu vardır. 
B) x-5de f(x) in yerel mirnimumu vardır. 
GC) x-2def(x)indönüm noktasıdır. 

D) (2, co) aralığında f(x) konvekstir. 

E) (<1, 2) aralığında f(x) konvekstir. 





1E 2-B 3-A 4-C S-A 6-E 7-A.8-A 
9-C 10—E 11—E 12-E 13-0 14-C 15-C 16-E 




















3. 


4. 


f0) 3x2 * 2x 
g()-4x*3 
olduğuna göre, (f * g)'(x) ifadesinin eşiti aşağıda- 
kilerden hangisidir? 
A)4x42 B) 6x 
D)6x-2 


C) 6x 16 
E)6x*4 


xeR-(-3) olmak üzere, 


mxk4 
e x-3 
fonksiyonu daima f'(x) > O olması için m ne olma- 
lıdır? 
AC-1) BN e-3) (13) 
4 
D) (-3.*) 
2x 


olduğuna göre f'(e) kaçtır? 


2 2 


A) e* *! B) e Gİ dg 


D) 6e““*1 E) 2e**1 


©) İx2—-6x*5)| 
fonksiyonunun türevli olduğu noktalar kümesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A)T,5) B)11,5) GOR 


m 

1 

in 

8 
m—————— GÜR YAYINLARI e ————XWW//ğşğ—ğ—ğ—ğŞğjğGÜR YAYINLARI 


D)R-41,5) Eg 

















-24 
elipsinin eğimi 1 olan teğetlerinden birinin değ- 


me noktasının apsisi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


A)0 B)1 Cc)2 D)3 E)4 





fo) e* 


olduğuna göre, f11)(x) nedir? 


CA) 3'9göx B) e» G) 111e3* 

D) 31lei* E) 312e3X 
| 
| 
| 
| 

ys e” 


eğrisirie teğet olan doğru orjinden geçtiğine göre te- 
ğet noktasının koordinatları çarpımı kaçtır? 











AŞ B)İ G)Ş D)Z E)e 
,, , Sinx-siny 
| ab m. ŞEN 
e) x2 -y? 
limitinin değeri kaçtır? 
, sin y 
A) siny B) öy G) cosy 
cosy cosy 
D) 2y E)— 2y 


















10. 


1. 


12. 





dakilerden hangisi- 
dir? 
A)fcs) B)(-3) CO) DA) E)K6) 


To) xXx -m2 16x44 


fonksiyon eğrisinin x - —2 de yerel maksimumu var- 
sa, bu fonksiyonun yerel minimumunun apsisi 
kaçtır? 


A)-1 B)0 Cc)1 D)2 E)3 


y Türevinin grafiği ve- 
rilen y > f(x) fonksi- 
yonunun yerel mak- 
simum değeri aşağı- 


12 cm yarıçaplı bir kürenin içine dik koniler çiziliyor. 
Bu koniler içinde hacmi en büyük olan koninin 
hacmi kaç z br? tür? 


A) 2050 B) 2048 


2045 
3 ©) 


3 


(O) zin * 1) * in? —x* 1) 


olduğuna göre, f'(1) nedir? 


Aİ B)1 


— manen GÜR YAYINLARI —— ——————— ——  ———— — — GÜRYAYINLARI! 


13. Tanımlı f(x) fonksiyonu için 


14. 


15. 


16. 


(4X—2)>6x2—4x412 
olduğuna göre, f'(-6) * f(2) kaçtır? 


A) 11 B) 10 c)9 D)8 E)7 
TO) 2x3 4 mx2 *6x—8 
fonksiyonunun eğrisi üzerindeki x — —2 noktasından 
çizilen teğet 
8x—4y*6-0 


doğrusuna paralel olduğuna göre, m kaçtır? 


A)5 B)4 c)3 D)2 E)1 


.,,, tan5x-sin2x 
ma sin 3Xx— 2x 


ifadesinin değeri kaçtır? 


A)3 B)2 C)1 D) E)0 


Ri 
2 


y Şekilde y  f'(x) in 
grafiği verilmiştir. 
Buna göre aşağı- 
dakilerden hangi- 
ee si yanlıştır? 








yaf) 

A) 1,(<1, O) aralığında artandır. 

B) xz0daf(x)in yerel maksimumu vardır. 
C) 3 tane yerel ekstremum noktası vardır. 
D) x—1 de büküm noktası vardır. 


E) xs3de büküm noktası vardır. 





O) Mİ —4x2 46x42 
f(2)-38 


olduğuna göre, m kaçtır? 


A-1  B)1 c)2 D)3 E)4 
3x—2 

2. ©) arctan| 7 ) 

olduğuna göre, f'(2) kaçtır? 

MA? B$3 o pi pi 
3. o faj s2 

olduğuna göre, f'(x) nedir? 

A) 3x2, 5**2 B) 3x2. In5 


C) S2 ins D) 3x2. 5X*2 in5 


E) 3x2. 5X*2 Jog5 


4. fx) 5 İx2-10x425| 


fonksiyonunun, x 2 5 noktasındaki türevi nedir? 


A)0 B) 1 c)2 
D)5 E) Yoktur 


—ğ—ğ—ğğ SÜR YAYINLARI m——— GÜR YAYINLARI 













COS(x ty) tsin(x *y) 12-0 





bağıntısı ile verilen y > f(x) fonksiyonunun türevi 
nedir? 
A)—1 B)1 C)sinx oOD)cosx E)tanx 
-2x11 

er 
eşitliğinde g(2) — 4 ve g'(2) - 2 ise f'(2) kaçtır? 

1 | 
A-5 B-$ O-İ m-İ p-i 


Şekilde d doğru- 
SU y - x2 parabo- 
lüne A noktasında 
teğet (olduğuna 
göre A noktası 
nın ordinatı kaç- 
tır? 








i 
| 
| 
! 
li 





A)1 B)2 C)4 D)9 E) 16 





2 sin(cosx) 
lim 
2X 2X 


E XX . 
x—-3 Cos 2 sin 2 


limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? 


A)0 BY hz m2 Ez 








| 2-B 3-C 4-D.5-E 6D .7-D 8D 
9 


İS-A 10-E 11-B 172-E 13-B 14-B 15-A 16-C 











10. 


11. 


12. 





fonksiyonunun eğrisi x — 1 noktasında bir yerel eks- 
tremumdan geçtiğine göre m kaçtır? 





3 5 7 
A) m5 B) -2 Cc) m3 D) -3 E) “3 
y Şekilde y > f'(x) fonksi- 
yfioj yonunun grafiği veril- 
7 miştir. 
Buna göre f(x) fonk- 
i « o Siyonu için aşağıda- 
ip CE >x y ç şag 


kilerden hangisi yan- 
lıştır? 

A) (2,5) aralığında artandır. 

B) x>3te dönüm noktası vardır. 

C) xz5te yerel maksimumu vardır. 

D) x-—2 de yerel minimumu vardır. 


E) (5, too) aralığında azalandır. 


ABC üçgeninde 

JABİ- (X*6)br 

JAC|< (18—2x)br 
m(BAĞ) -30“ 
olduğuna göre A(ABC) 
nin en büyük değeri 





kaç br? dir? 
A)15 OB)ta Ca DE 2 
fo) xn 


olduğuna göre, f(x) nedir? 
A) xi. 2inx 
C)xM 11 nx 


E) xİh* . inx 


B)x'X*-1 2inx 


D)x'M*-1 inx 


| GÜR YAYINLARI -———— m >-———©C©———M———lGÜRYAYINURI——ğ——— 





13. 


14. 


15. 


16. 


g2) 12 ve fp) sg XİZ) 


olduğuna göre, f'(2) nin eşiti kaçtır? 


A)— B)-4 Cc)—3 D) -2 E)—1 


yaxZi*mx*tn eğrisinin yz2x—4 
doğrusuna A(3, a) noktasında teğet olması için, 
m *n toplamı kaç olmalıdır? 


A)4 B)3 02 D)1 E)0 
8 
lim (1-4 6x)* 
x—0 
limitinin değeri kaçtır? 
A)e*3 o Bjet C) ef D)e” Eje* 
Şekilde f(x) 
fonksiyonunun 


grafiği verilmiştir. 

Buna göre aşağı- 

dakilerden hangi- 

si yanlıştır? 

A)xz4içinf() <0 B)x-2içinf'(x)-0 

C)x > -5 için f(x) <0 D)x>0içinf'(0)<0 
E)x-—2 için f(x) <0 





1-E 2-E 3-D 4-A S-A 6-B 7-E &-B 


9-B 10—D 11-0 12-B 13-B 14-0 15-E 16-D 


1. 


2. 


3. 


4. 


Ü 2 
yg EA 2 
© X—3xt4 


olduğuna göre, f(1) kaçtır? 


ER 3 5 19 
A) 5 B)1 o 5 D) 7 E) 7 
(0) 2x 
ise, f'(e) nedir? 
A)et.3 B)e* 2 C)e (2 *e) 
D)e3e 6 E) e 


f0) > 4cosx * sinx 


olduğuna göre, r(3) kaçtır? 
A) 22 Bp İZ 


D) e) 2 


(0) 4)x2-25| 44x—1 
fonksiyonunun, (—5, 5) aralığındaki türevi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 
A)—8x*4 B)—Ax2 4 4x * 99 
C) 4x2 * 4x — 101 


E) Yoktur 


D) 8x—4 





ln MN GÜR YAYINLARI ————X———————————— GÜRYMINLRI ————————————— 


6. 


ii 







Kİ *yİ-xyty2 


kapalı fonksiyonun, gösterdiği grafiğe A(1, 1) nok- 
tasından çizilen teğet denklemi nedir? 


A)y—x—3-0 B)2y—x—4-0 
C)y*tx—-3-0 D)y—2x-6-0 
E)2y4x—3-0 

(0)23x3—4 


olduğuna göre, f(x) fonksiyonunun x - -1 nokta- 
sındaki türevi kaçtır? 


1 gi 1 1 1 
AZ BBş ©ş Dş Bş 
yak 
eğrisi üzerindeki noktalardan hangisi, AZ, 0) nok- 
tasına en yakındır? 
A) (1,1) B) (4,2) c) (2, v2) 
D) (9,3) E) (3, V3) 
y g*— e” 
Aİ e*—-e* 
limitinin değeri kaçtır? 
A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 





















(04) > (m * 1 —2mx 44 13. o f(2)212 
ge) hE41) 
olduğuna göre, g'(1) ifadesinin değeri kaçtır? 
A) V2 B)2y2 c)4y2 
D)6y2 E)12y/2 


eğrisinin maksimum ve minimum noktalarına sahip 
olmaması için m ne olmalıdır? 


A)m<0 B)m<-1 C)mz1 


E)Os<m<1 


D)-1<m<0 


INLARI İ-——— aaa 








Del 
S 
Yandaki şekilde z 
yz f(x) fonksiyo- “w 
nunun türev fonk- 14. Mi 
siyonunun — grafiği eğrisinin aşağıdaki noktalardan hangisinde teğeti 
verilmiştir. x- eksenine paraleldir? 
Buna göre, f(x) in A) (<2, 32) B) (-1, 13) Cc) (1.5) 
kaç tane dönüm D) (2, 16) E) (0,8) 
noktası vardır? 
A)2 B)3 c)4 D)5 E)7 
15. lim (x—5)* 
x—5” 
11. O merkezli yarıçapı 4 br limitinin değeri kaçtır? 
olan yarım çember içine 1 2 
ABCD dikdörtgeni çizili- Aje BH, o ©0 D)1 E)e 
yor. Bu dikdörtgenin ala- Oi 
nı en çok kaç br? dir? Ei 
A)12 o B)4 C)16 D18 EM Ş 
Z 
> 
& 
— 
; ü 
16. fR—(-2)—Rye 
2 
XX 24x43 
> az 
12. f(x) > xİsinx * (x2 * 1)cosx fonksiyonunun asimpotlarının kesim noktasının 
olduğuna göre, f(x) kaçtır? orijine uzaklığı kaç br dir? 
A) 2x4 1) B) ala * 2) C) nlar * 2) A) 2/5 B) 2/10 C) 43 
D) -afa—1) E) 2afa * 2) D) 5/2 E) 217 





E-zD 3B:4A:6-E:6B 7-6 8-B 
-D 10-B 11-€C 12-C 13-D 14 € 15-D 16-E 











(23x241 





1. 


olduğuna göre, f'(x) nedir? 


Yet 


2. fx) log (2x2 * 1) 


fonksiyonunun türevi nedir? 


| 
İ 








2x241 





c) 4x 


2x241 





.logge 


E) 4x .logg(2x2 * 1) 


3. yz gc0s2x 
fonksiyonunun x için türevi nedir? 


A)-2e B)-> G- D2 


4. ©) 2x2 .|x9—-20)-x3 


E) 3Xx213Xx43 


E) 2e 


fonksiyonu veriliyor. Buna göre f" (2) kaçtır? 


A)-448 B)-450 





C)—52 D)—-454 E)—-456 


—ğ———<—————MİğiijşğA YAYINLARI —ğ————ğ—<<<İ GÜR YAYINLARI be ————— maa 
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N 


© 









yafı8tt1vex-1243t47 


parametrik fonksiyonu veriliyor. a int2 için de- 
ğeri kaçtır? 


A)4 Bp o3 "2? pp 





Tanımlı f(x) ve g(x) fonksiyonları için, 
(24x43 ve ge) zf Rİ 
) e) <a 
olduğuna göre g'(1) kaçtır? 


A)-4 B)-2 C) —1 D)4 E)8 


“io yzf) 
fonksiyonunun 
grafiği verilmiş- 
tir. 

1(3) 4f(3) 14 
ise 

((X fonksiyo- 
nunun denkle- 
mi nedir? 





->X 


A)y-2xt6 
D)ys4x1*112 


B)y-x*3 C)yz3x*6 


E)ys5x* 15 








İri cik 
x-1 İ-x 


limitinin değeri kaçtır? 


A)—2x B)-x C)-5 D) 


ja 
m 
A 












Inx 


Me Vek 
eğrisinin yerel maksimum değeri kaçtır? 
i Ez 
A)-2 o B)-e C)1 D) z E) 5g 
10. y Şekilde y — f'(x) in 


yaf) grafiği verilen f(x) 
fonksiyonu hangi 


x değeri için mini- 









mum değeri alır? 


———-İn 


B)-1 o 61 D)4 E)6 


11. ((-1,3)— R olmak üzere 
(0)x9—-3x2 113 
fonksiyonunun f((—1, 31) görüntü kümesi nedir? 
A) -3, 101 
D) (3, 131 


B)(/-1,3) C) 19, 13) 


E)/1,131 


12. yzf() - in(sin2x) 


fonksiyonunun, X Sg noktasındaki türevi kaçtır? 


Ar Bİ Oz 03 3 


———————— İİ GÜR YAYINLARI mmm GÜR YAYINLARI ——— — —————— 


13. 


14. 


15. 


16. 


H RE 2) —Rye fp) — cotx ve g(x) > fonksi- 
yonları tanımlanıyor. 
hi) > (İc) 


olduğuna göre, h'(1) kaçtır? 


A)-1 B)-3 G0 D)1 Ez 


Xİ $ x2y2 4 y3 —5x—3-0 
eğrisine A(2, 1) noktasından çizilen teğetin denk- 
lemi nedir? 


A)y—xt2-0 B)ytxt1-0 C)ytx—-4-0 
D)ytx—3-0 E)y—x—3-0 
y Yanda f(x) fonksiyo- 
nunun grafiği veril- 
miştir. 
Buna göre 


(O) .T0)<0 

koşulunu sağlayan 
aralık aşağıdakiler- 
den hangisi olabilir? 








yi) 


A) Ce,-3) B) (-5, -3) 6) (6, «) 
D) (3,0) E) (0,4) 
> 2x2 *6x*5 
Xx*2 

fonksiyonunun eğik asimptotu 

go)zax*b 
isea. b kaçtır? 
A)2 B)3 0)4 D)6 E)8 








B:26:3B AC &5D.GA7A 8B 





1. fo) 212 -—İ 


Xx 4-2 
olduğuna göre, f'(1) kaçtır? 
y3 3 4y3 
Mg Mig VE 
43 2,3 
5) E) 55” 
2. f(x) 2 in — 4x2 43x—1) 


fonksiyonunun, x 2 —1 noktasındaki türevi nedir? 


3 
Aİ 8-2 g-B 0-3 e) - 
3 ys eysin 


fonksiyonunun türevi nedir? 


A) —c9sx. gysinx B) sinx ,gvsin* 


2y/sinx 
) 1 gysnx ) sinX gysinx 
sinX 2y/sinx 
) COSX 
2y/sinx 


4. HA—B fonksiyonu ve x, e A noktası veriliyor. 


Buna göre aşağıdaki önermelerderi Kaç tanesi 
daima doğrudur? 


ll fninx,da limiti varsa süreklidir. 
li. f,x,da sürekli ise x, da türevidir. 
IN. f, x,da türevli ise süreklidir. 

IV. f, x, da türevsiz ise süreklidir. 

V. fx, dalimiti varsa x, da türevlidir 


Vİ. f, Xx, da türevli ise x, da limiti vardır. 


A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 





——————— ll GÜR YAYINLARI NN ——ğ—ğ—ğ—ği GÜR YAYINLARI 


9 


- 


Ni 






yzt-3t11vexz12—3 
parametrik fonksiyonunun eğrisine t < 3 noktasın- 
dan çizilen teğetin denkiemi nedir? 


A)y—19-2(X-6) B)yt193(X—6) 
C)y—19-4 (x—-6) D)y*19-4(X* 6) 
E)y—19>-4(x-6) 


ti, ce) —İZ,cs) olmak üzere 


©2741 /5x—-4 


olduğuna göre, (f1)'(11) in değeri nedir? 














5 4 
AŞ B3 OZ Dİ m3 
AY 
i 
NN İ 
e 
aim vi) 
Yukarıdaki şekilde verilenlere göre 
(2) *f(2) ...... ş 
-3)EFC3) işleminin sonucu kaçtır” 
A)-4 B—3 C©-2 D)-1 E)0 
lim kece) 
x—0 Xx 
limitinin değeri kaçtır? 
A-3 B— G3 0-4 E)-İ 





E 10-E 11-C 12-€ 13-D 14-D 15-D 16-C 























9. x>0 için f(x) 
azalan bir fonksiyon olduğuna göre, aşağıdakiler- 
den hangisi aynı aralıkta artan bir fonksiyondur? 


A) f6)—4x B)f02)42 
“D) IP #4 


C) 6x — f(x) 
E) fp) — x2 


Yanda türevinin grafi- 
ği verilen f(x) fonksi- 
yonu için aşağıdaki- 
lerden hangisi 
yanlıştır? 


10. İ 





A) (-2,4) aralığında artandır. 

B) x-4tefnin dönüm noktası vardır. 
C) 1<x<4 için f konkavdır. 

D) —2<x<1içinf kovekstir. 

E) f(3)>Odır. 


11. f(x) 5x3 4 6x2 — 15x $ 10 


biçiminde verilen fonksiyonun (-5, 3) aralığındaki en 
küçük değeri kaçtır? 


A) 46 B)32 C)17 D)8 E)2 


12. İline 


ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 





Ar BŞ OZ WE E 


— m GÜR YAYINLARI ——— m —ş—ğ—ğ—ğ GİR YAYINLAN 


(0) — arctanx 
fonksiyonunda, f"(3) kaçtır? 


2 
A) —75 





3 1 1 1 
B-—-o O-z5 Dp E355 





14. Şekildeki y — f(x) 
fonksiyonunun grafi- 
ği verilmiştir. 

(0) . 
gp) ma ise 






g(x) fonksiyonunun 
Xx s 3 noktasında- 
ki teğetinin eğimi 


l 
kaçtır? 
| 


O) İmmmmamamamamam 


A)-İ B-İ O-? D-İ E- 


15. fOJzmxİ9—6x24nx11 
fonksiyonunun A(1, 3) noktasında dönüm noktası ol- 


ması için n kaç olmalıdır? 


A)2 B)4 C)6 D)8 E) 10 


16. Asimptotları x - — ve y - 1 doğruları olan ve (0, 6) 
noktasından geçen eğrinin denklemi aşağıdakiler- 
den hangisi olabilir? 










0 Xx*424 -X224 - X-24 

MYyaa B)Y- yla İS ETPİ 
—xt24 —x*424 
va BİYE yaş 


-D.2E 3A 4B 5G GE 70 BE 
9-C 10-E 1İLE 12-B 13-B 14-C 15-C 16-A 








2. 


3. 


4. 


(2041) 
olduğuna göre, f'(x) nedir? 
A) İKİ 4 179 

GC) 24xİ(x1 4 1)5 


B) 6xİ(x9 # 1) 
D) 6xİ(X9 $ 1) 
E) 24x2(x5 4 1)ö 


f() - xIcos(inx) — sin(inx)| 
olduğuna göre, f'(x) nedir? 
A) 2cos(Inx) 

C) —2sin(inx) 


B) —2cos(Inx) 
D) 2sin(inx) 
E) 2sin(Inx) — 2cos(Inx) 


İ(X) < sinx * cosx 
fonksiyonunun otuzuncu türevi nedir? 


A) 2sinx B) -sinx—cosx C)cosx*tsinx 


D) —sinx * cosx E) —cosx * sinx 


f# R— R her noktada türevli bir fonksiyon ve 
f(3) < 10 olduğuna göre, 


.. 1(3*2h)—f(3—4h) 
e) Ah 
limitinin değeri kaçtır? 





A) 11 B)12 oC)13 D)14  E)15 
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8 İl pre 
i x-2 /6x1t4-4 
limitinin değeri kaçtır? 
10 0 11 
AŞ 3 9-2 2 pi 


olduğuna göre, Sv türevi nedir? 





A) 12x21 B) 24x36 C) 36x20 
D) 72x23 E) 80x29 
6. YEXİX2-2x41 


eğrisine apsisi x - -1 olan noktasından çizilen te- 
ğet denklemi nedir? 


A)ys—x*3 B)y-—xt1 C)yz—x-2 
D)yz—x*2 E)y-—x-3 
7. ((X) - cos2x * sinx dir. 


f(x) fonksiyonunun x  x noktasındaki teğetinin 

denklemi nedir? 

A)yz2x*2*4x B)y-s—x-—1*4x 

C)y-—ix*t27x D)y-—x*tx—1 
E)ys4x—144x 

















eğrisinin yerel ekstremum noktalarının apsisleri top- 
lamı 4 ise, m değeri kâçtır? 






A)—-5 B)-4 C)-2 D)2 E)4 
10. y Yanda f(x) fonksi- 
yonunun grafiği ve- 
rilmiştir. 





Buna göre f(x) 
için aşağıdakiler- 





O) 


BE EE AŞ 





4 i 
i den hangisi yan- 
yi) lıştır? 

A) ((<2)>0 

B) f(3)-0 

C) fi) <0 

D) (0, 5) aralığında f(x) azalan fonksiyondur. 

E) f(4)>0 


nı. (0) (0-4) (412 


fonksiyonunun 
grafiği verilmiştir. 








atb*tc 
işleminin sonucu 
kaçtır? 
A) 56 B) 55 C)54 D) 53 E) 52 
12. (0) 5x2. Inx—4x 
olduğuna göre, f'(e) kaçtır? 
A) 3e B)3e—1 C) 2e—1 
D)3e—4 E)3e *2 


14. 


— 
Gı 








2 2 


xz2*sin'a ve y-2 * cos“a 


olduğuna göre, v değeri kaçtır? 


A)-2 B-i  C)0 D)1 E)2 


(0)2x2—3x—4 
fonksiyonunun eğrisine, x eksenini kestiği noktalar- 
dan teğetler çiziliyor. Bu iki teğet arasındaki dar 
açının tanjantı kaçtır? 


Aİ B) 5 oi 05 p 


ww 


.#R-»Rye olmak üzere, 


(O)-xX12ax24bx*4 
fonksiyonu VxeR için sürekli artan ise a ile b ara- 
sındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 4a? -3b>0 B) 4a? -3b>0 
C)4a? -3b <0 D) 2a? -3b <0 
E)a? -3b<0 


Şekilde grafiği 
verilen f(x) 
fonksiyonu 
aşağıdakiler- 
den hangisi- 
dir? 








GAMA YAAA A 





X2 44x44 x2—4x—4 
— B — 
A)y Ea )y 2-5 
Xx âxtd x—Ââ 
2 D) ys 
Gy xX274x-2 YY Xİ —x—2 
4x*t4 
E)y-* 
)Y xXİ—x—2 





AE 5D 6D 78 8A| 





12-0 13-8 14-8 15-€ 16 





2. 





3. 


4. 


©) Y0213)2 


olduğuna göre, f'(x) nedir? 


 X e vs c) NN > 
3243 3İ/x243 3/x243 
D) 2X E) 4x 
3X2 43 3x2 43 


f() < arccos(sinx) 
olduğuna göre, f'(x) nedir? 


A)—cosx B)sinx oO(C)-sinx D)cosx E)-1 


yz In(InG2 * 1) ise SL nedir? 


İLEN > GENE ii mem Kimmmie 8 
ik 241) .1n(0241) 3) 241.102 41) 


2X 4x 
) inçe si) 2) 241).10(241) 


E)2x.(0211).1n(211) 


f(x) cosx ve gp) 2x 
olduğuna göre, (fog)'(x) nedir? 
3 


A) 3x2. cosx3 B) —3x2 . cosx 


G) 3cos>x . sinx D) —3x2 . sinxi 


E) 3x2. sin 
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olduğuna göre, t — —1 için a türevi nedir? 


A)-12 B)-18 C)-24 D)-28 


yzx?42 


eğrisinin x < 1 noktasındaki normalinin denklemi 


nedir? 


f(x) Tonksiyonunun A(2, 5) noktasındaki teğetinin eği- 


mi 5 ise, 

gx)sx.f() 
fonksiyonunun Xx — 2 noktasındaki teğetinin eğini 

- kaçtır? 

A) 15 B) 14 Cc)13 D) 12 E) 11 

-, aTcsin 3x 

lim arctan 5X 
limitinin değeri kaçtır? 

5 4 2 3 

A) 3 B) 3 C)1 D) 3 E) 5 


E) -36 







































öğreten Matematik Fasikü 


9. (0) x5— 12x2 4 (2a—8)x112 
fonksiyonunun eğrisini yerel eksiremum yapan X 


değerlerinden biri diğerinin 3 katı olduğuna göre 





a kaçtır? 

A) 10: B) 14 Cc) 18 D) 22 E)24 
10. , Yanda türevinin 
o yzf) a N 

i e grafiği verilen £(x) 
| | 2 li a 

Sİ | ik! i. aşağıdakilerden 
3 EN i 


kaç tanesi doğru- 
dur? 


I 
L 
E 


I. o 4 tane dönüm noktasi vardır. 

Io #(-3)>((2) 

il. $(2) <f(3) 

IV. x2 yerel maksimum noktasıdır. 
V. KO)>H1) 

VI. 2<x<3 aralığında f(x) konvekstir. 


A)2 B)3 c)4 D)5 E)6 
14 yz 3x2 —4x*3 
i Xİ -Xx12 
fonksiyonunun yatay asimptotu kaçtır? 
A)x53 B)y>-—1 C)x-0 
D)yz3 E) Yoktur 
12 - Sinx— cosx 
i sinX # GOSX 


olduğuna göre, g ifadesinin eşiti nedir? 


ma e ml MER 
A) 1 *sinx B) 1*sin2x ie 1 *cosx 
EE seren İk ze 
2) 1 *sin2x E)—zzin3x 


———ğ—ğ—ğ GÜR YAYINLARI m———ğ—ğ—ğ—ğ—ğ—ğ—ğ— << GÜR YAYINLARI 


13. 


15. 


16. 











y 


e” ve zy? olduğuna göre 


olduğuna göre, & in x  in3 için değeri kaçtır? 


B)2.39 C)319 


A) 38 





D)8.39 E)4.3İ 


Şekilde 

y > f(x) ve y -g(x) 
fonksiyonları doğru- 
suna X > —3 apsisli 
A noktasında teğet- 
tir. 


olduğuna göre, h'(-3) aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 28 B) 27 C) 26 


(6) x3—a2tbxtc 


D) 25 E) 24 


fonksiyonunun eğrisinin x > 1 de x- ekseni üzerinde 
bir dönüm noktasının bulunması içinatbtcne 

















olmalıdır? 
A)3 B)4 c)5 D)6 E)7 
| y ! Yanda grafiği 
Wp verilen f(x) 
i ng fonksiyonunun 
1 denklemi aşa- 
ar) ET ö T 4”  ğidakilerden 
hangisidir? 
| İ 
2 2 Ni 
. X-16 - X716 BD miz 
Mya ze ye, şa, 
x2—16 x—16 
Dy- aa BİYE aş 


ME 2€ 3-AA 4D CC 6GA /-AA SE 











8D 10-C 1150 125 13-D 14-8 15-C 16-A 








1. 


2. 


3. 








(X) 2 Xİ 4 2x2 * 3 olmak üzere; 
lim fO)-£(1) 
x—1 x-1 
ifadesinin değeri nedir? 
A)4 B)6 o0)7 D)9 E) 11 
fi) > 6e-* 
fonksiyonunda, f'(0) ifadesinin değeri nedir? 
A)— B)—12 oO(C)-18 D)-24 E)-28 
(0) (3x2 12x).e* 
olduğuna göre, e*. M0 ifadesinin eşiti nedir? 
A) 3X2 4 4x B)—3x2 44x12 
C)—3x2—6x43 D) 4x2 -3x11 
E) 3X2 44x-2 
(0) < arctanx * arctan 
14x72 


olduğuna göre, f'(0) ın değeri kaçtır? 


A)4 B)3 G2 


(m 
— 


3 
D)5 
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5. 


8. 







(0) )5x-3) 


fonksiyonunun 


apsisli noktasında türevinin değeri varsa nedir? 


A) -5 B)0 C)1 


D)5 E) Yoktur 


2xy1—2y241 
5 ..  dy : 
olduğuna göre, ix nedir? 


2 2 —Ay 
A) —E— pi izm Mae 


4y9 4-4 4y3—4 
D) 7 y pya. 


xz2—cost 


yz 6x —cosx 


eğrisinin t < 0 noktasındaki Si değeri kaçtır? 





A)-1 o B)O c)3 D)6 E)8 
eş ER 


ise, f(İ90) türevi nedir? 
A) igi. 519 B)—191.519 Oo C)181.519.229 
D) — 191,519. 2-20 E) -2oi, 529 



























13. 


yi 2 
> yaxitax” tbx-4 
9. lim 12CosX ! pay 
x-0 X fonksiyonunun, büküm (dönüm) noktası A(-1, k) 
ifadesinin sonucu nedir? noktasıdır. 
1 Fonksiyonun bu noktadaki teğeti 
Ao Bİ Yİ Dİ Bİ 


x*t3y—2-0 
doğrusuna dik olduğuna göre, b nin değeri kaçtır? 


A)3 B)4 C)5 D)6 E)7 


PEŞ) 
10. yıx'r2 14, yağa -x2420x-1 
eğrisine (-3, —-25) noktasından çizilen teğetin y 


i reel sayılarda daima artan olması 
eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? ToKsiyonunun Y 


için, m ne olmalıdır? 
A) 42 B) 47 C) 51 D) 56 E) 59 
Ajm< 1 


15.0 - GC Kenar 
uzunlukları 
JAB|2x-5, 
|BC|4—3x 
olan ABCD 
dikdörtgeninin 
alanı, 


11. yax2.e*-İ | 
eğrisinin x < 2 noktasındaki teğetinin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) y > 8e(x—2) B) y > 4e(3x—2) 
C) y > 8e(2x—3) D) y > 4e(2x—3) 
E)y-4e(Xx-2) 


fel 
A 2Xx-—5 B 
x in hangi değeri için en büyük olur? 


AZ BB oz DE Dİ 


12. y < xİ eğrisinin üzerindeki A(1, 1) noktasından çi- 
zilen teğetin üzerinde, değme noktasından itibaren 


|AB | - 8 br olacak şekilde bir B noktası alınıyor. fonksiyonunun asimptotlarının kesim noktası, aynı 





B nin ve A nın ordinatları farkı kaçtır? zamanda 
e eee 
A 1210 g 103 ç 24410 mke 
5 3 5 eğrisinin dönüm noktası ise, m * n nedir? 
20y3 440 1 1 1 2 
ya pi A-Z B-4 OZ 3 EN 


— nm amana GÜR YAYINLARI ———————————————<—C<O GÜR YAYINLARI ————— a 
La e i 
gg » 
3 
N V 
© ala 
e 
' 3 
(A 
al e) pia 
v KL 
3 
IV 
© mii © 
3 
A 
N , 
peş 
— 








—. 7D -3-B:4-B 5-E-6-A-7-8-8-D 
-B 19-D.11-D 12-A 13-D 14-0 15-B 16-A 























1. 


2. 


3. 


4. 























İ() 3x2 * 2 olmak üzere; 5. (0) 2İx2—4x| 15x13 
, TXth)— i 
tim & nl ft) fonksiyonunun (0, 4) aralığındaki türevi aşağıdaki- 
— lerden hangisidir? 
ifadesinin değeri nedir? 
A) 13—4x B)9—2x C0)8—4 
A)0 B)—x C) 3x D)—6x E)6x D) 12 — 6x E) 13 > ö 
— — 2x 
fO)5x.e* E 
EN 9 
fonksiyonunun, 20. türevi nedir? z 6. YİX #2xİy—x—3xy42-0 
A)(20—x).e* B)20e* C)(20*x).e* 3 bağıntısı ile tanımlanan y > f(x) fonksiyonunun 
D) 20x.. e* E)x20 e* 3 (1, 1) noktasındaki türevi nedir? i 
A)3 B)2 C)1 D) —1 E)-3 
fx) xi 
fonksiyonunun x — 1 apsisli noktasındaki türevi 7. ER“ Rolmaküzere' | 
kaçtır? | 
A)-—> B- g-İ po Ef z çi 
2 ) ) z olduğuna göre, (f 1)'(21) ifadesinin eşiti nedir? 
Şe 
< 
> 1 1 
g A) 24 B) 18 C) 10 D) 35 E) 55 
U 
fx 
fonksiyonunun türevi nedir? 
| ne.) B Zİ Inx ME — 
) 2x )x 2/x X Si 
& Yi 8. Tanımlı f(x) fonksiyonu için 
ak) fan vx | 
C) Xx D) «AE -) (3x—1)54x2 —4x 48 
— ari 1 
: Af.) olduğuna göre, (5) * ((2) kaçtır? 
2 A)6 B)8 C)10 D)12 E)14 
























10. 


11. 


12. 


AZ 











ifadesinin sonucu nedir? 


»Z G1 


z D)2 EA 


f0) > 2x5 
eğrisinin 

ys24x-2 
doğrusuna paralel teğetlerinden birinin değme 
noktasının ordinatı aşağıdakilerden hangisidir? 


A)-2 B)-s GC) D-2 E)-16 


Yandaki şekilde, 
yz f() A nokta- 
sında y — g(x) eğ- 
risine teğettir. 

(g .f)3) nedir? 








yx2—-3x*2 


eğrisinin x eksenini kestiği noktalarındaki teğet- 
leri arasında kalan açının ölçüsü aşağıdakilerden 
hangisi olabilir? 





A) > B) ZE 
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13. 


14. 


A) 0 B)1 


15. 


peş 
a 


R de tanımlanan 
(0) Xİ —4x3—8x2 —2 


fonksiyonunun kaç tane farklı yerel ekstremum 


noktası vardır? 


Gi D)3 E)4 


(6) > 8x2 *mx*n 
fonksiyonunun x < —3 de bir maksimumu olması için, 
m ne olmalıdır? 


A) 56 B) 50 Cc)48 D)42 E)36 


Yarıçapı 4 cm olan bir küre içerisine hacmi en bü- 
yük olan bir koni çizilirse bu koninin yüksekliği 
kaç cm olur? 


A Be 4/65 D8B 3 


Xx? —-2x-3 

Xİ -x 
fonksiyonunun düşey asimptotlarının denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


©) 


A)xz0 ve x-—1 B)xz1vex-2 


C)xz1 ve x:—2 D)xz0 ve xz1 


E)x2—1 ve x-3 


#E 2C 3D 4-B B-A 6E 7-£ 8D 








| 
i 
| 2. 


4. 





sinx-—sinh 


2. 

x-h GOSX-— cosh 5. fo) özelxez| be aki 
ifadesinin sonucu nedir? şeklinde tanımlı fonksiyonun kaç noktada türevi 
A) sech B) sinh C) —coth yoktur? 

D) —cosech E) —cosh A1 B)2 ©) 3 D)4 E)5 
” Ez 

(0) x“—mx*6 3 

(4) 12) gi ” il 25 
olduğuna göre, m değeri aşağıdakilerden hangi- 5 ' N e e 
sidir? U eğrisinin (1, 1) noktasındaki y' değeri kaçtır? 
A)12. . B)10 C)9 D)8 E)6 AZ B) > o $ D) E)2 

> ginx 
f(x) 22 7. Kl-3,400)—(-3, to) olmak üzere; 
fonksiyonunun x 1 apsisli noktasındaki türevi (O) /xT3 -3 
kaçtır? E 
3 olduğuna göre, (f-İ)'(2) ifadesinin eşiti nedir? 
A)O B)1 o)2 D) in2 E)2in2  Z 
— A) 10 B)8 C)6 D)5 E)4 
& 
e) 
U 
f(x) -— sin(arctanx) 
fonksiyonunun türevi nedir? 8 02 42 
z Xty-Xtyt2-0 
A) cosarctax (o B) cos(14x2) Cc) EE kapalı fonksiyonunun A(1, 1) noktasındaki ikinci 
| türevi nedir? 
pp) Sinarctarıx. zcosarctarıX. 
ir e A-—> B-Z o? mİ pi 

















9-E 10-E 11-C 12-C 13-D 14-C 15-A 16-0 























” nx—x 
9. lim ianx—x a 
x-o SİnNx 


ifadesinin sonucu nedir? 


A) 0 B)1 G2 D) E) —w 


10.(R—R ve g:R—R ye olmak üzere; 
(0) 3ax2—2x44 ve go) -4x212x-3 
fonksiyonlarının x < 1 noktasındaki teğetleri birbirine 
dik olduğuna göre, a nın değeri kaçtır? 


1 2 3 1 21 
Aş BE OX DR Bİ 





11. Yandaki şekilde y - f(x) 
eğrisinin bir parçası ile 
bu eğrinin A(3, 5) nok- 
tasındaki teğeti veril- 
miştir. 
ax) < f(x) (2 — 6) oldu- 

ğuna göre, g'(x) türev fonksiyonunun Xx z 3 için 
değeri nedir? 
A)33 B) 31 C)30 D) 27 E) 21 

12. Xx*y-3 


olduğuna göre, A — xy? ifadesini maximum yapan 
x değeri kaçtır? i 


A)-2  B)1 c)4 D)6 E)7 
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Ş 
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od 
T 
ZE 
$ 
z 
> 


S 
e 
> 
U 






13. R— ER ye olmak üzere; 
(©) 5x.e> 

fonksiyonunun grafiği üzerinde yerel minimum 

noktası aşağıdakilerden hangisidir? 


14. yz 4x346x2—12x410 
eğrisinin dönüm noktasına karşılık gelen x değeri 


nedir? 


A)-2 B- G- Dİ E3 


15. 6 m uzunluğundaki eğrilebilir bir keresteden, daire 
dilimi şeklinde bir pencere çerçevesi yapılacaktır. 
Pencereden maksimum ışık geçebilmesi için ya- 
rıçapı kaç cm olmalıdır? 


A)200 B)160 C)150 D)120 E)100 
-3X*1 
16. ft) ig 


fonksiyonunun yatay ve düşey asimptotları sıra- 
sıyla nelerdir? 


B)x:2 C)x--İ 


1 
Ye yz2 








1G 2E 3D ZE 


9-A 10-D 11-A 12-B 13-0 14-C 15-C 


2 








1. aya , XZ3 ise 
4x-5 , X<3 ise 


fonksiyonu için f'(5) nedir? 
A)2 B)4 c)8 
E) Yoktur 


2. PR—Rvef(2x11)-4x*4tür. 


ffonksiyonunun x - 1 noktasındaki teğetinin eği- 
mi kaçtır? i 


A—> B)-1 co D)1 E)2 


3. fo) ix inx 


fonksiyonunun x - e noktasındaki türevinin de- 
ğeri kaçtır? 

ZN 
A) —Ş 


B)-1 oC)o D)e EZ 





4. fo) — 


* arctan 
14x2 — 


olduğuna göre, f'(2) nedir? 





2 2 
M5 Bg O DD; Eğ 





— ———ğ—ğ———ğ GÜRYMINURI-— ———— m m GÜR YAYINLARI 






5. fe) <x)x3-16| — x2 


fonksiyonu veriliyor. Buna göre f"(2) kaçtır? 


A)—8 B)-50 C)-52 Dp)-s4 E) -56 
6. COS(X t y)— sin(x * y) < 5 

kapalı fonksiyonunun türevi nedir? 

A-> BA o- pi Ep: 


7. x>0 olmak üzere; 
(©) 2x2 —4 


olduğuna göre, ((f1(x))' o fo)1 aşağıdakilerden 


hangisine eşittir? 





1 X 1 
A —5— B 5 
abaza ir Er a 





8. yziln(sin(sinx)) fonksiyonunun türevi nedir? 


cos(sin x İ 
A) se ) B) Cos(cosx.sinx) 
COSX 
C) cot(sinx) . cosx D) me 


sin(sin x) 


cos (sin x). sin x 


E) COSX 




















| 
| 
i 
i 
li 
İ 














g” pa g> 


g. lim 3x 


x—0 


ifadesinin sonucu nedir? 


AZ .B)3 9Z  D2 


10. 4x2 -6x—y7 412-0 


eğrisinin (2, 4) noktasındaki teğet denklemi ne- 


dir? 


11. AktJy 2/3 


eğrisinin A(3, 3) noktasındaki teğetinin eğim açı- 


sı kaç derecedir? 


A)45* o B)6© O(C)759 o D)120 


12. İOJzxXİ 4x taxtb 


fonksiyonunun dönüm noktasındaki teğetin eğimi 


— olduğuna göre, a kaçtır? 











E) 1359 







& 
$ 
ç 
S 
& 


e) 


vw 
E 
pi 
ç 
s 
& 
— 


13.  R—R ye olmak üzere; 





15. 


16. 





















10023—2.co0s3X 


ile tanımlıdır. f(x) fonksiyonu Xx in aşağıdaki hangi | 





değeri için en büyük olur? 5 
ni x ii i 3x il mİ #2x, x>2 ise 
AZ B); ©) 5 D) 5 Ee 3xt2 , x<2 ise 
fonksiyonu için f'(2) nedir? 
A3 B)9 Gti 
D) 14 E) Yoktur 
Şekilde y f(x) 
fonksiyonunun 
türevinin grafiği 
çizilmiştir. 2. tw) Mi olmak üzere; 


1 4 
f(4)-— 
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) 


B) (8) > f(9) 
D) (5) < #6) E) (<6) < 1-5) 


olması için, a hangi değeri almalıdır? 


C) 2) <3 
e A)20 oB)18 C)16 


A)11)> 12) 
D) 12 


3. yz sinxSinx 
fonksiyonunun türevi nedir? 
A) sinxSi” . insinx 


GC) sinx“O* 


6 cm yarıçaplı bir yarım çember içine bir dikdörtgen 


| 

| 

İ | 

| 

yerleştiriliyor. 


B) sinxSinX . (insinx * cosx) 
D) cosx““SXincosx) 


Dikdörtgenin alanı en fazla kaç cm? olur? E) sinxsih* , (cosxinsinx * cosx) 


A) 36 B) 40 Cc) 45 D) 48 E) 72 
4. y z cosf(sin(tanx)) 
Xi 13x14 fonksiyonunun türevi nedir? 
y x*t1 


A) sinlsi 
fonksiyonunun grafiğinde asimptot doğrularının kalman) 


denklemleri aşağıdakilerden hangisidir? B) -sin(i * tanx) 


©) 


D) -sin(sin(tanx)) . cos(tanx) . (1 * tan?x) 


—Sİ| i 2 
A)x:—1 vey B)x-—1 ve yz2 Ma 
C) D) 


E)x-—İ ve yzx 


-—İ ve y-x1*2 -—1 veyzx*ti 











E) —cos(cos(tanx) . sin(tanx) . (1 * tan2x) 


A 
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—D.2E FA 5-B. 6-B7-D.8-C 
4-C 15-A 16-C 


9-C 10-D ME 











5. 


7. 


8. 





ft) -İx2-16)46x 


fonksiyonunun (4, 4) aralığındaki türevi nedir? 
A) Yoktur B)x2 * 6x— 16 
C)—x2 46x-—16 D) —-2x4*6 
E)2x*6 
VE y3 S cos(3x * 3y) 
bağıntısı ile tanımlanan y > f(x) fonksiyonunun 
(Ş. o) noktasındaki türevi nedir? 
A) -2 B) -1 c)0 D)1 E)2 
İ(4x—3)-xİ—x3-3x242 
olduğuna göre, f'(5) nedir? 
A)1 B)2 Cc)4 D) 6 E)8 
4x-—1 
©) -—— 
© ağ) 
eşitliğinde 
g(1)-4 ve g'(1)-6 


olduğuna göre, f (1) nedir? 


A-Z B) < o - 

























ifadesinin sonucu nedir? 


A) 


10. 


fonksiyonunun gösterdiği eğrinin apsisi x - —1 olan 
noktasındaki teğetinin O, ekseni ile 45“ lik bir açı 
yapması için, a nın değeri aşağıdakilerden hangi- 
si olmalıdır? 


e 4x(e*41) 


İ) sax —4x2 *3x 





-2x(X11) 


fonksiyonunun konkav olduğu aralık nedir? 


B) (-1.-3) 
E) (3, #eo) 


A) Cs, -1) ©) 62, te) 


B)O 9Z b) E) 


p— 
WA 


D) (1,3) 


14. f0)2x9—6x27*2x-1 


fonksiyonunun dönüm noktası nedir? 


5 163 Ee 
A-Z 3 o-? p- E- Al) B)(2.-İğ8)  ©60.-1) 
D) (8, -22) E) (2, 11) 





Şekilde verilenlere 








E 
e 
z 
> 
Ş 
< 
pİ 
w 
göre 
((C2)1f(-2) 
1(3)4f'(3) 
işleminin sonucu ne- oi af 
dir? 15. Bir kenarına duvar gelen dikdörtgen biçimindeki bir 
3 5 bahçenin yan tarafına bir sıra halinde tel çekilmiştir. 
Di B) 2 Si 2 2 Mi Telin uzunluğu 60 br ise, bahçenin alanı en çok kaç 
br? dir? 
A)225 B)240 C)300 D)450 E)600 
E 
ii 
z 
Z 
12. Yandaki şekil f(x) fonk- a 
siyonunun grafiği oldu- B 
ğuna göre, Tİ 
aşağıdakilerden han- 
Xx gisi yanlıştır? 
ix) 
A) xz-içinfo)zOdır. 7 - li 
B) xs-içinf6)Odır. i x2*4x*m 
C) xz0içini()—3dir eğrisinin düşey asimptota sahip olmaması için m ne 
D) (1,3 aralığında f(x) azalan fonksiyondur. olmalıdır? 
E) x--—2içinf() <Odır. A)m>2 B)m>4 Cjm<1 D)m<2 E)m<4 








f(x) 5 4x2 * 3x 


ik 
9(X)2—5x*2 
olduğuna göre, (f * g)'(x) ifadesinin eşiti aşağıda- 
kilerden hangisidir? 
A)2x-8 B)8x—2 C)3x4*2 D)4x E)—4x 
2. h)s5x—3 
f(x) > (goh)(x) dir. 
Buna göre f'(1) - 15 ise, g'(2) kaçtır? 
A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 
3. f() 2 Intanx 
fonksiyonunun türevi nedir? 
A) secx. tanx B) secx .cosecx C) secx.cotx 
D) e E) tanx . cosecx 
4. YS cos4x 
fonksiyonunun türevi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 
A) 4sin4x B) —12sin4x . cos24x 
C) 12sin4x . cos4x D) 12sin24x . cos4x 


E) 12sin24x 
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5. 


2 


o 





A) 17 


t0)>İx-2)44x 


fonksiyonunun Xx Z 3 noktasındaki türevi nedir? 


A)6 B)5 c)3 


D)2 E) Türevi yoktur 


Xy*4yı9-0 
bağıntısı ile tanımlanan y < f(x) fonksiyonunun 
(2, 1) noktasındaki türevi nedir? 

1 


A-Ş B-İ o-İ DE Dİ 


İ(X)5 V2x13 ,gix) > x3— 2x 
olduğuna göre, (gof)(x) fonksiyonunun x > -1 nok- 


tasındaki türevi nedir? 


A-2. Bİ 01 D)3 E)5 


Xİ-xXİ42, x<-2 ise 
fo) 
16xt-4 
şeklinde tanımlanan f fonksiyonuna göre, 
(2) #10) #3) 


toplamının eşiti nedir? 


, XZ-2 ise 


B)18 oO(C)19  D)20 











































ifadesinin sonucu nedir? 


13. O) sxr1İ13xİ—x42 


fonksiyonunun dönüm noktasındaki teğetinin | 
denklemi nedir? | 


C)y-4x—3 | 
































3 3 2 2 1 A)yz—x*t5 B) y—10x—5 
A-Z 35 O$Ş D$ş EB 1. tw) > v2 42 .02-4) İx-3| 
D)yz-8x*4 o E)yz—Axst1 e 24. İma 
olduğuna göre, f'(1) nedir? < .İx*1) 
olduğuna göre f'(1) in değeri kaçtır? 
2/3 3 g çur? 
AYAB BE 0 DE 28 
3 3 ) A)2 B)1 O- D-—> E-3 
10. yaxİ—-4x:5 z 
z l 
eğrisinin aşağıdaki noktalardan hangisinde teğe- > 
ti Ox eksenine paraleldir? i — 
ii Ni ” 3 14. Türevli olan f fonksiyonu Ja, b| aralığında azalan 
A) (0,5) ) (1,2) 71.4) fonksiyon ise, aşağıdakilerden hangisi aynı aralık- 
D) (<1, 6) E) (<1, 10) ta kesinlikle artan bir fonksiyondur? 2. de (©) 
dxAx z 
A) 2*f(X B) 3f0)— 1 GC) 4f(X) * 2x N 
) «) ) 3fx) ) 4) aşağıdakilerden hangisidir? E 
3 Z 6. 2 $ — 
D) (0) * X E) 6x — 2f(X) A) 201 . 201 > 201 g X*xytyzt | 
xi9 xi9 )— o 5 kapalı fonksiyonunun gösterdiği grafiğe T(1, O) 
Si 2 noktasından çizilen teğet denklemi nedir? | 
D) zi E)—zi 
i Xx xe! A *xt1z şe 1 e | 
11. Şekildeki parabolün Jy#x 0 B)y-x-1-0 C)ytx-1-0 
denklemi D)y-x—-2-0 E)y-xt2-0 
fo) za tbxtedir | 
d doğrusu parabolün 
A noktasındaki teğeti 
olduğuna göre, 15. a ve b pozitif gerçel sayılardır. | 
atb-6ise, | 
! 
1,1 SR lie : ; 
1 3 A--* toplamının en küçük değeri aşağıdaki- i 
A6  B3 01 D- 0-3 a b | 3. fo)zsin | 
lerden hangisidir? ; 
fonksiyonunun 2010. türevi aşağıdakilerden han- 7 yalxsy) 
2 ... . | 
A) 1 B) 5 Gi D) 5 E)2 gisidir? z fonksiyonunun, x - 1 noktasındaki türevi nedir? | 
A)sinx oB)-sinx C)cosx D)-cosx Ej)tanx > A)1in2*3 B) 3in2 44 C) 8in2 *2 | 
z > 
Ş Ş D) In2 * 12 E) 8in2 * 12 
12. N Yandaki şekil 3. dere- z - 
b Y#İ©) o cedenbirf(x)fonksiyo- $ | 
nunun grafiğidir. 5 i 
Buna göre, aşağıda- | 
kilerden hangisi yan- 
lıştır? | 
| 4. yz sin22x | 
A) xzd4içinf(x)>Odır. —x2 i 
) y Ni 16. yıyxt8x19 fonksiyonunun türevi aşağıdakilerden hangisi- | 
B) x-—3içinf (-3)<Odır. eğrisinin düşey asimptotu aşağıdakilerden han- dir? 8, X>*x-6 
C) x-6, f(x) in iki katlı bir köküdür. gisi olabilir? ? x-2 24 4x-10 
A) 4sin2x . cos2x B) sin2x . cos2x delinin <6 dir? 
-6icinf'o) 2 — - onucu nedir? 
D) xz6için vi O dır. A)ysx—3 B)yz—x*t1 C)y--x—-4 GC) 2sinx . cosx D) 4sinx . cosx 2 
E) xz6içinf (6)>Odır. ——x— —x- z 5 1 3 
) çin f"() a D)yz--1 Ooo E)ys--3 E) 2c0s2x . sin2x M3  Biğ Div 















İB 2.6 3-B 4-B 5-B 6-E 7-C &-E 
2-B 10-B 11-B 12-A 13-B 14-E 15-B 16-C 












10. 


11. 


12. 


ifadesinin sonucu nedir? 


A3 B)2 gi Do Eyi 


iz 2x * 3 
3x712 
fonksiyonunun gösterdiği eğrinin apsisi x  —1 
olan noktasındaki normalinin eğimi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


5 
A) -3 


3 
B) -> 


E) 


Nİ 
o 


Oi Bİ 


Şekilde d doğrusu 

yz f(x) e teğettir. 

g(x) In (x. f(x) ise, 
g)ex-4 noktasın- 
dan çizilen teğetin 
eğimi nedir? 





>” 
95 D$ Bİ 


Türevinin grafiği ve- 
rilen f(x) fonksiyonu 
için aşağıdakilerden 
hangisi daima yan- 
Lıştır? 








A) (-4,0)dafartandır. 

B) xz-2defnin dönüm noktası vardır. 
C) -2<x<3 için f konkavdır. 

D) —4<x<—2 için f konvekstir. 


E) xsidefnindönüm noktası vardır. 









13. R—/(4)— R olmak üzere; 


ile tanımlı fonksiyonun, x — 2 için bir maksimumu ol- 
duğuna göre, m aşağıdaki değerlerden hangisine 
eşittir? 

A)6 B)4 c)3 D)2 E)İ 


14. o yaz 
fonksiyonunun azalan olduğu aralık nedir? 
A) —, -3) B) —, 3) 
D) (3, *«) E)R 


C) —, 0) 


15. Yarıçapı 8 cm olan yarım daire içine, alt tabanı 
dairenin çapı olmak üzere çizilen yamuklar için- 
den alanı en büyük olan yamuğun alanı kaç cm? 


| GÜR YAYINLARI gm mv GÜR YAYINLARI b ———— 


dir? 
A) 72y3 B) 56y3 Cc) 48/3 
D) 403 E)24y3 
23 
16. of) 2 2 


denklemi ile verilen f(X) fonksiyonunun eğri 
asimptotunun denklemi aşağıdakilerden hangi- 


sidir? 
2 x-3) 2 
A) x2—8x*t17 Bİ“ C) x“—8x * 19 
D)x2 —6x—12 E) x2 - 9x—18 


MA 2D 8B 4A KE 6C7E 8B 
-D 10-A TA 12 E 13B 14B 15-C 16-€ 








1. 


2. 


3. 


4. 


(0)5(3x—1)02 41) 
fonksiyonunun türevi nedir? 
A)9x2-3x14 B)9xX2-2x43 C)6xX2 46x42 
D) 3X2 —2x45 E)6X2 —-2x44 
2-sinx 
fx) x7— 
©) 2*sinx 
fonksiyonunun türevi nedir? 
—2cosx —2cosx —Âcosx 
A Mr şir Re ür EN 
İ Zesinx ) (2 *sinx)? © Zisinx 
) —4cosx je —8cosx 
(2*sinx)? (2 *sinx)? 
iO)salıbxt2 


fonksiyonu için 
((2)-8 ve ((1)4f"(1)-7 
olduğuna göre, a * b toplamının değeri kaçtır? 


A)-1 o B)o C)1 D)2 E)3 


(©) ztan 5 cos x) 








olduğuna göre, (3) ün değeri nedir? 
A)xy3 B)—ny/3 e 
a ıy3 
D)2xy/3 E)“5 
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5, (9) 22x39 —(2x 41). |x-4) 


fonksiyonunun x 2 noktasındaki türevi nedir? 

















A) 18 B) 20 C)22 D) 24 E) 25 
6. ys x 
kapalı fonksiyonunda y' nedir? 
YE Y Y 
Iny ——Inx m 
A) X o > > 
yolny ——İnx yoinx | 
Ve Xx | 
D) — Iny E) >-—iny | 
| 
| 
| 
7. #R—Rolmaküzere; | 
| 
20241). b2—-4) 
ise, f(1) nedir? 
A)2 B)3 c)4 D) 5 E)6 
3. 1 
a 
8 lim ——27 
1 2 1 
X-5 Xx 9 
ifadesinin sonucu nedir? 
3 3 İ İ 2 
M3 B- ©; D3 B3 

















10. 


11. 


12. 





yzx3 t2mx2—4x*n 
an (1, 0) noktasında minimumu olması 
için, n kaç olmalıdır? 


lim 4x.cot3x 


x—0 


ifadesinin sonucu nedir? 


B)2 OZ DI E)İ 


2 
© X -aXx-3 
Ya 
fonksiyonunun gösterdiği eğrinin apsisi x < —1 olan 
noktasındaki teğetinin 


y -İx 14.f:(4,7)— R fonksiyonu veriliyor. 


E 

p 

z 

> 

$ . 

E 
> 

ö 

4, 7| için f'(x) > O olduğuna ağıdaki- 
doğrusuna paralel olması için, a ne olmalıdır? Her el, (LİŞiRt Oy Gollü Göre; #şayıĞaki 
13 14 16 lerden hangisi kesinlikle doğrudur? 
A)4 B) E- Cc) 3 D) 5 E) Ee 
A) (5) > (6) B) (0) > (7) C) 1x) <f4) 

Ez 

S 

z 

> 

Ş 

E 

> 

İİ 


D)f)> 0 Ey 3) <1) 


Yandaki şekilde d doğ- 
rusu y > f(x) fonksiyonu- 
nun grafiğinin M(4, 3) 
noktasındaki teğetidir. 





olduğuna göre, g'(4) ün değeri nedir? 15. Bir kare prizmanın tabanının bir kenar uzunluğu ile 


—g yüksekliğinin uzunluğu toplamı 12 br dir. 


7 
B) 725 


121 


—6 —-5 


—9 —5 
3 EB 724 


A) 78 





©) D) 


Kare prizmasının maksimum hacmi kaç br” dür? 


A) 96 B)120 C)144 D)192 E)256 


Y f(x) 1. türev fonksiyo- 
"o nunun grafiği yanda 

verilmiştir. 

(6) fonksiyonu için 

aşağıdakilerden han- 

> gisi yanlıştır? 





Xİ -x2-4 

x-1 
denklemi ile verilen fonksiyonun düşey ve eğri 
asimptotlarının kesim noktasının ordinatı aşağı- 


A) (3,4) aralığında bir dönüm noktası vardır. 16. (0) 


) (<2, 3) aralığında bir yerel maksimum vardır. 
C) (—,—2) aralığında azalandır. 
D) x>3de yerel maksimumu vardır. dakilerden hangisidir? 


A) 14 B) 10 c)8 D)5 E)3 


E) xz4deyerel minimum vardır. 








1. 


2. 


3. 


4. 











41) 5. 
(©) 
( ) (x— 1 yi 
olduğuna göre, f'(2) nedir? 
A)-231 B)-219 C)—195 D)-—135 E)—109 
E 
ft) xİ.inx 3 
olduğuna göre, f'(1) in değeri kaçtır? & 6. 
& 
A)1 B)3 C)4 *in4 3 
D) 3in3 *2 E) in4 
- İ-sinx 
te) > COSX 
” fonksiyonunun Xx — 0 noktasındaki türevi nedir? 
1 1 1 
A-Z B)-5 C)—1 D)0 E) 5 
3 
< 
& 
5 
S 
(X) >x-—5 
g(X)  sinx 
h(x)  cosx 
fonksiyonları veriliyor. 
(hofog)'(x) aşağıdakilerden hangisidir? 
A) —cos(sinx — 5) B) -sin(sinx — 5) . cosx © 
C) —cos(cosx — 5) D) —5sinx . cosx 
E) sin(sinx — 5) 





(0) İx2—-6| 
olduğuna göre, f'(5) nedir? 
A) 12 B) -10 0 
D) 10 E) Yoktur 
Xİy #xy? <0 


kapalı fonksiyonunun A(1, -1) noktasındaki türe- 
vi nedir? 


C)—1 D) 1 E)3 


yslog,Wxİ*3 


fonksiyonunun X — 1 noktasındaki türevi nedir? 


3 
A) 210,8 B) Zlogze C) 2 log,e 
3 
D) #slog,e E) Zlog,e 
İla sinx — sina 


xa x-a 
ifadesinin sonucu nedir? 


A)J0 B) 1 C)sina (OD) cosa 













i 
i 
i 
| 
| 
i 
li 
i 
i 























2 
x 


g. lim (1*3x) 
x—0 
ifadesinin sonucu nedir? 
Aje B) e? C) e D) e“ E) e? 
3X1 
10. O) e 


fonksiyonunun x < 1 noktasındaki normalinin 


denklemi nedir? 


A)yzx-1 B)y-x-2 CO)yz—x1t3 
D)yz—x*1 E)yz—xt12 
11. (O) xİ—2x244 


fonksiyonuna, x - 2 noktasından çizilen teğet ve 
normalin x ekseni ile oluşturduğu üçgenin alanı 


kaç br? dir? 
A) 12 B) 14 C) 17 D) 28 E)34 
12. oi) 
fonksiyonunun en küçük değeri kaçtır? 
71 15 62 
A) Tü B) > C)7 D) i5 E)6 
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13. 


— 
p 


15. 


a 


*2 
oz 


olduğuna göre, f(x) fonksiyonunun artan olabil- 
mesi için a sayısı aşağıdaki koşullardan hangi- 
sini sağlar? 


G3 <a<3 


ys (m—2)Ö—-4mx*3 
eğrisinin ne maksimuma ne de minimuma sahip ol- 
maması için, m ne olmalıdır? 
A)mz>2 B)im<2 
D)-2<m<0 


Co<m<2 
E)m<0 


Şekildeki y 2x2 
parabolünün içine 
çizilen dikdörtgenin 
iki köşesi parabol 
üzerinde, iki köşesi 
yz 8 doğrusu üze- 
rindedir. 


Bu dikdörtgenin alanı en fazla kaç br? dir? 








Şekilde f(x) fonksiyonu için f(—2) nedir? 


A)3 B)5 c)7 D)9 E) 11 





1D 2-A 3-C 48 5D 7-B 8-D 
9-D 10-C 11-E 12-A 13-A 14-€ 15-A 16-D 





1. 


2. 


3. 



















Uygulamalar 


Karma-Test 











fx 


olduğuna göre, f'(27) nedir? 


1 1 1 
A) 57 B) g Cc) 3 D)3 E)9 
İ(X)z cosx . sin?x — e* fonksiyonu veriliyor. 
f(0)-3a—5 
olduğuna göre, a sayısı kaçtır? 
4 7 
A)0 B) z c)2 D) bi E)4 


f(x) > 3x3 4 (m—2)x2 -2mx 41 


olup f(x) fonksiyonunun bir çarpanı x — 2 ise, m de- 





5. tW)-İxX2—2x13f4)x3 2x) 2x-4 


olduğuna göre, f'(1) kaçtır? 


A)—2 B)—1 C)1 D)2 E)3 
6. U:4X243 , yz3y? 
... dv. Gn : 
olduklarına göre dx in değeri nedir? 
A) 48x(4x2 * 3)  B)6x(3x241)  C) 24x2(4x2 43) 


D) 4Bx2(3x2 #3) OE) 24(4x243) 


Xİ13X7—x, x>2 

(©) N 
XİH2xİ11, x<2 
fonksiyonunun türevi nedir? 


ğeri kaçtır? A) Fe m kd 
Xx a 
3 2 
A8 BE or ea A 
© İ4x916x-1, x>2 
B) fW)>) , - 
3X“ 4x , X<2 
4X516X-1, x>2 
c) fay ç X X 
3X“tdx ,X<2 
3x” 4x | x>2 
D) feel, 
4X146X—1, x<2 
f(x) 2x3. arccot3x 3x7 -4 x22 
E) fp) YR 


fonksiyonunun türevi nedir? 





3 
A) 3x5 arcöotöx— —“— 
149x 


vE 
143x 


3x 
4 9x2 





B) x2 . arccot3x— 





C) 3x2. arccot3x— 7 


D) 2x2. arccot3x 





E) SX sarecolağ > > 





4Xx516X—1, x<2 


: Xxt-3-y/3x11 
lim ————— —— 
x—1 x-i 


ifadesinin sonucu nedir? 


v 


A) -İ 


——ğğ—ğ—ğğ ii <———--çğm—i İN YMYNURİ k— —ğ—ğ————————— GÜR YAYINLARI 
< ? 





























9. lim (x-3)*-3 
x—3* 


ifadesinin sonucu nedir? 


10. x2 * y? - 68 çemberine (2, 8) noktasından çizilen 
teğetin eğimi nedir? 
2 


c) 52 


2 
A)-5 5 


-3 
B)-5 DE EF 


11. yaxXlı(m-2)x44 
parabolü x eksenine, eksenin pozitif tarafında teğet 
olduğuna göre, m nin değeri nedir? 


A)-4 B—> G4 D4 E)2 


12. AY 
pi t() 








< 


İND 
a 
, 





Şekilde f: R— R tanımlı 
Yy # f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 
VxeA için f(x) .f'(0x)<0 koşulunu sağlayan A kü- 
mesinin eşiti nedir? 
A) (-4,-2) 
D) (2,4) 


B) (-3,—2) 6) (2,2) 


E) 14, 51 





UR YAYINLARI | 
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13. (e) 


m2 —-(m4*3)x*2m43 
fonksiyonunun X - 2 noktasında bir minimum değeri 
olduğu bilindiğine göre, m kaçtır? 


1 1 1 3 

A5 B) 3 ©) 5 D)1 E) > 
.3xta 
14. iy 


fonksiyonu daima artan bir fonksiyon ise, a nın ala- 
bileceği en büyük tamsayı değeri kaç olmalıdır? 


A)15 oB)16 C)17 D)18  E)19 
15. A Şekildeki ABC 
üçgeninde 
A 
m(C)-30* 
> j JAC|-16br 
İBC|x 10br dir. 
30 
B D E -€ 


Buna göre, DEFK dikdörtgeninin alanı en çok kaç 
br? dir? 


A)20 oB)24 C)36 D)40  E)80 


a 
© 


Yy 


ANDAN 


—36| 





Grafiği şekilde verilen fonksiyon 
YE(X*2) (X—-3)mx 43) 
olduğuna göre, m nin değeri nedir? 


B-2 o-Â 


3 
6 D) 7 E) 


oo 





| 4-C 5-C:6-A -7-C'g-A 


İB-D 10-B 11-B 12-C 13-D 14-C 15. 














1. eğik 


fonksiyonunun, x — 0 noktasındaki türevi kaçtır? 
A)0 B) 1 D)3 


»b E)4 


2. f(x) —sin/x2 2x 


fonksiyonunun türevi nedir? 


A) (X*1).cosy/x” 4 2x ) COSYX” 4 2x 
24 2x Vx24 2x 


o) 2c0sy/x2 4 2x D) 
VXxİ 4 2x 


E) 2XC0SY/x7 2x 
vx 4 2x 








vx 4 2x 


3. (Ex 
Mx) > 4x 
olduğuna göre, (fog)'(x) nedir? 
A) (4). (4ln4x * 4) 
GC) (4in4x -4).x* 
E) 4xin4x 


B) (2x). (2in2x$ 2) 
D) (21n2x12).x* 


4. igR—R fonksiyonları R de türevli fonksiyonlardır. 


(3x1 1)2x2. g(x) * 3x 
bağıntısı veriliyor. Buna göre, 
f(4)23 ve g(1)-3 
olduğuna göre, g1) kaçtır? 


A)-3 B-A o —Z DM E)0 





(2X12)c0Sy/x7 *2x 
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© 


5 


go 


fonksiyonunun, x 3 noktasındaki türevi nedir? 


A) Yoktur B) 0 C)2 


x-2sina 
yz cosda 
şeklinde tanımlanan y 


r. 


da —- için türevi nedir? 


6 
zi 


A B-A Gİ pp 


D)4 


E)6 





- f(x) fonksiyonunun 


VE 


fO) - İx*—17x) — 5x3 4 2x 


olduğuna göre, f""(2) nin değeri nedir? 


A)—82  B)—78 





N 2X-2X 
li ( ) 
x ii 2X42* 

işleminin sonucu nedir? 
A) —e 


B)#w (o C)-1 


G) -66 








D) -60 


E) -54 






















> 2 
fonksiyonuna X, Z 4 noktasından çizilen teğetin 
denklemi nedir? 
A)yz4x—16 B)yz4x—12 C)yz2x—6 
D)yz2x—12 E)yz4x-8 
TE 
$ 
10. yax2ı4 z 
z 
ii 3 > 
eğrisi ile a 
yz4x11 T 
doğrusu arasındaki en kısa uzaklık kaç birimdir? 
VAZ M7 2/17 
A) 7” B) TN C) —7 
15 215 
D) 75 2) 5 
MER (52.5) fonksiyonu f(x) > aretan/X-1 ile 
tanımlıdır. 
Fonksiyona âit eğriye x - 2 noktasından çizilen 
teğetin eğimi nedir? 
y2 1 1 
AZ B)5; OZ D)2 E)2y/2 
E 
5 
g 
> 
4 
:2 


12. w 








ft) 


Türevinin grafiği verilen f(x) fonksiyonu hangi 
aralıkta azalandır? 


A) —,-6) 
D) (0, 1) 


B) (-6,-4) GC) (-4, -3) 
E) (3, to) 


ys xX—axtb 


eğrisinin A(2, 3) noktasında yerel maksimumu var 
olduğuna göre, a— b nedir? 


AYEZ «Gb. es bi GE3 


14. Çarpımı 40 olan pozitif iki gerçel sayının toplamı 
en küçük kaç olabilir? 


2/10 D)3y/10 E)4y10 





B) 14 


15. Bir hareketlinin hareket denklemi 
S-280—41243t*2dir. 


Bu hareketlinin 2 saniye sonraki hızı v, ivmesi a ol- 
duğuna göre, (v, a) ikilisi aşağıdakilerden hangi- 


sidir? 
A) (28, 18) B) (24, 14) C) (16, 11) 
D) (14, 24) E) (11, 16) 
16. y 
Yo) 
-2 b > 
- 


Grafiği verilen y - f(x) - 





nedir? 
2 1 1 2 
A-Z B)—z Cc) 3 D) 3 E)1 


-D 2-A 3-A 4-E 5-B 6-B 7-B 8-D| 


(x*2)2 .(ax*b)ise,a*tb 





2. 


3. 


4. 





0 


fonksiyonunun, x - 2 noktasındaki türevi kaçtır? 


A)—520 B)-600 C)-540 D)-520 E) -480 


0) (2 4 1)sinx * 3x. cosx 
fonksiyonu için, (0) nedir? 


A)3 B)4 C)5 D)6 E)7 


İse” 


fonksiyonu için, f(3) ün değeri kaçtır? 





A)3 B) es C)3e? D)3e3 E)6ei 
f(x) - cosİx — sinİx 

olduğuna göre, (5) in değeri kaçtır? 

A-Z p)-2 Gk “bi a E)1 


2 
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5. 


g 





fO)5İ2x2-6x-4)| 


olduğuna göre, f'(—2) nedir? 


A) -2 B)2 c)4 D)8 E) 14 
ya t-tı1 
xsğst 
diy 


şeklinde tanımlanan y - f(x) fonksiyonu için —3 


dx 


türevinin t - —1 için değeri kaçtır? 
A)-8 B)-4 Cc) —-2 D)4 E)8 
ys xsinx 


fonksiyonunun, Xx £ > için türevi nedir? 


2 Ti TE 
A) zi B) > Ox D)1 E) 7 
sp İZ COSX 
im 3x2 


ifadesinin sonucu nedir? 


D) E) limiti yoktur 











—-B 10-A 112C 12 E 13-A 14—E 15-E 16-A 





















(O) XxX İ—x242x41 


fonksiyonuna T(1, 3) noktasından çizilen normal 
denklemi nedir? 


A)3y—x—6-0 B)y—3x-0 C)3y*x—10-0 


D)y—3x—-6-0 E)yi3x-2-0 


10. #R—R ve gi R—> Rolmak üzere; 
(©) x2—4x43 
ge) sax? tbxt2 
fonksiyonları veriliyor. bu fonksiyonların grafiklerinde 


aynı apsisli noktalardaki teğetlerinin birbirine paralel 
olması için, (a, b) ikilisi ne olmalıdır? 


A) (1,-2) B) (1, -4) C)(2,-2) D)(2,.—4) E) (1,4) 


11. Şekilde grafiği 
verilen fonksiyon 
yfejdir. 
Fonksiyonun 

B(4, 5) deki teğeti- 
nin x eksenini, kes- 
tiği nokta 

A(-1, O) dır. 








fonksiyonunun x - 4 deki teğetinin eğimi kaçtır? 


88 
Ağ 8 o y$ pg 


12. YXxİ—-27xta 
fonksiyonunun maximum değerinin minimum değeri- 


ne oranı 5 ise, a nedir? 


A)-37/78 B)-324 C)300 D)342 E)378 
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13. 


14. 





16. 


yaxİ—ax?”*bx*2 
eğrisinin A(-İ, 19) da dönüm noktasının olması için, 
a—b nin değeri kaç olmalıdır? 


A  B)-3 C)3 D)6 E)12 


Hipotenüsleri 12 cm olan dik üçgenlerden alanı 
maksimum olanının alanı kaç cm? dir? 


A) 24 


B)30 oOo(C)36 D)40  E)48 


Bir kenarı y 4 
doğrusu, diğer bir 
kenarı y ekseni ve 
bir köşesi de 

y 3 2x2 eğrisi üze- 
rinde değişen dik- 
dörtgenlerden en büyük alana sahip olanın alanı 
nedir? 


ye pp 846 Cc) 106 pp GE E)5v6 


((x)2(X—3)(X*2) (x—2) 
fonksiyonunun f(x) türevi için aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 
A)f(—2)>0 B)f(3)>0 
D)f"(-2) <0 


C)f(2)>0 
E)f(2)>0 








 eç 2-B A Z-A 5-B 6-B-7-D-B-A 
9 





























1. tw) y/X2—4 
fonksiyonunun türevi nedir? 
A B)>xh2-4 o 
) 2 —4 ) ) x”—4 
2 2 
x—4 x“—4 
D) 2x E) Xx 
2. 60) 3 cosfinx2) 
fonksiyonunun türevi nedir? 
-İsinliny2 2 sin(inx2 İgi 
A)  sin(inx”) B) ->sin(inx“) ©)-,sin(inx) 
D) -İ costime2) E) -> cos(in2) 
3. 10) zinsinx 


fonksiyonunun Xx < 5 noktasındaki türevi nedir? 


A)1 B) 3 043 Dy? EŞ 


4. Aşağıdaki fonksiyonlarda hangisinin x < 4 nokta- 


sında türevi tanımlıdır? 








diş. Me 
A) #0) <x2ix-4| B) ) 755 
A . 3X 
C) 1) İx2-16| D) fx) “aj 
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5. 


1. 





f0)-x)x2-6) 

olduğuna göre, f (-2) nedir? 

A) 16 B) 12 C) 10 D) -6 E)-4 
xz3t1t5 
yat-ı?-2 


şeklinde tanımlanan y > f(x) fonksiyonu için (2) 
nedir? 


A)3 BR o) 


EİN 


D)2 Ez 


(0) x2.2“ 


fonksiyonunun X > —1 noktasındaki türevi nedir? 





A) 21n2 


-1x3in2 
3 25 


c) 2 iğinz 


D) —2*3in2 


-2-31n2 
2 )— 35 


2 2 
lim —X —& 
x-a SİN(X—a) 


ifadesinin sonucu nedir? 





—B.10-B 11-B 12-E 13-E 14-C 15-B 16-E 





> 




















2 


9. İÇ EXİ-MX #NXt3 


eğrisinin x z 2 noktasındaki teğeti, y x 4x —3 olduğu- 
na göre, m değeri nedir? 


10. yt 1 20 olmak üzere; 
Xx *y2—5x*2y1m-0 
çemberinin x < 3 doğrusuna teğet olması için, m ne 


olmalıdır? 


A)5 B)6 C)7 D)8 E)9 


11. y < x2 parabolünün üzerindeki A(2, 4) noktasından 
çizilen teğeti üzerinde A ya göre simetrik olarak alı- 
nan iki nokta C ve C' dür. 

İCC'| 2 birim ise, 
C ve C'nin ordinatları farkı kaçtır? 


8 4 8 2 2 
mg Sip e 





12. AY Türevinin grafiği yan- 
da verilen f(x) fonksi- 
yonu, hangi x değeri 
için minimum değe- 
rini alır? 














13. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi daima artan- 











dır? 
2 x*3 X—-1 
8 x-1)2 3) x42 © x53 
2 
D) E)yzx?2—4xx3 


14. Çevresi 100 m olan dikdörtgen şeklindeki bir tar- 
lanın alanının en büyük değeri kaç m? dir? 


A) 360 B)400 C)500 D)625 E)650 


15. ft: R— R fonksiyonu 


Xx. 
(©) Dn ile tanımlıdır. 


ffonksiyonunun grafiği üzerinde olan ve (4, 1) nokta- 
sına en yakın olan nokta (m, n) ise, m * n nin değeri 
kaçtır? 


A)2 B)3 C)4 D)6 E)8 


1 GÜR YAYINLARI ————————————ğ—ğ—ğ———— aÜİRYMYNURI———— 


16. İİ xİ 13x27 9x 16 
biçiminde verilen fonksiyonun (-3, 21 aralığındaki 


en küçük değeri kaçtır? 
A)33 B) 19 c)8 D)1 E)—3 











1-4 2B 3-0 4- 5-D 6-E 7-D 8-A 
8-B 10-0 11-A 12-A 13-C 14-0 15 16 
















1. fO) zinx 
fonksiyonunun 4. türevi nedir? 
1 2 -6 —B 
A) S B) x Cc) > D) > E) za 
2. f(x) Z cosx . esinx 


şeklinde tanımlı fonksiyonun türevi nedir? 


A) eİNcosx — sin2x) B) esinX(cos?x — sinx) 


Cc) e“9SX(cosx e sin2x) D) eS9X(cos?x — sinx) 


E) esin(sin?2x — cosx) 


3. f(x) 3 in(x2 —3x* 5) 


fonksiyonunun türevi nedir? 


2 X2—3x*5 
A)2x— 2 
)2x-3 Bİ o) — 
2X 2x-3 
D pe a BN 
İİ KIŞ 2 X2—3x45 
4. ©) İx2—12x436| 


fonksiyonunun x - 6 noktasındaki türevi nedir? 


A)O © B)1 C)2 
D)6 E) Yoktur 












5. ie) <İö—-10)-x2 


E 
5 
z 
> 
£ 
5 
G 
A) 201) B) izi c) ie) 
—1 
D) wi gifi 
7. 
E 
$ 
z 
> 
Ş 
5 
LE 


olduğuna göre, f"(—2) nin değeri nedir? 


A)-10 B) -8 C)-6 D)8 E) 10 





X-412 *8t 
ys 2t-6t 


© 


z e, AY. Pe 
olduğuna göre, ii ifadesinin eşiti nedir? 


y z sin(arccosx) ise, a nedir? 


cos(arcco 
(ar cos) B) 
y1—x 
sin (arccos x) 
GC) ——amap D 
A | 
cos(arcsin Xx) 


VE 


—Cos(arccos Xx) 
VA —x 
sin (arcsin x) 


A) 


E) 


imi x-sinx 
x—0 e”—e *-2x 


© 


ifadesinin sonucu nedir? 


A)0 B) 


Mİ 


Cc) 1 Dz E)- 


Nİ 















10. 


Ti. 


12. 








İO)zxİ—x*42 


fonksiyonunun hangi noktasındaki teğeti 


yz2x*1 


doğrusuna paralel olur? 


A) (1,3), -1.—3) 


8) (1,2), (1,2) 
©)1(1,1), 1-1) D) (1.2), (1,2) 
E) (1.1), (1-1) 


Bir fonksiyonunun (1, 2) noktasındaki teğetinin eğimi 
Stir. 


f(X)54x42 


olduğu bilindiğine göre, f(x) in eşiti nedir? 


f.R—> (41, #1) > R fonksiyonu 

İ(x) 5x. arcsinx * (1x ile tanımlıdır. 
Fonksiyona ait eğrinin x - j noktasındaki teğe- 
tinin eğimi kaçtır? 


AZ B3 





c) 3 Dp) £ EE 


y “ Şekilde y f(x) 
fonksiyonunun 
türevinin grafiği 


> 





verilmiştir. 
e) ö — di Şekle göre, x in 
Fi) hangi değeri için 
f() in bir maksi- 
mum değeri var- 
dır? 
A)—-4 B)-2 C)1 D) 5 E)7 
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16. 











ik 
Ma 


ll 





Şekilde f'(x) grafiği verilmiştir. 


Grafiğe göre aşağıdakilerden kaç tanesi kesinlik- 


le doğrudur? 


. o f(2)-0 

o F(3)>F(4) 

UL. #0) <f(1) 

IV. 12) <f(-3) 

V. xz—6dafnin yerel minimumu vardır. 
Vİ. xz-4 de dönüm noktası vardır. 


VİL — <x <—6 aralığında f konkavdır. 


VI f(5) > 0 
A)3 B)4 C)5 D)6 E)7 
. 2 
VE 10x130 
ifadesinin en büyük değeri nedir? 
1 3 2 2 
A) 7 B) 2 C) 3 D) 5 E)1 
- |ABJ doğru parçasının uzunluğu 18 cm dir. (ABJ üze- 


rinde A ve B arasında alınan bir nokta C dir. 
|Icaf*elcBP 
toplamının en küçük olması için, 


|CB)| uzunluğu kaç cm olmalıdır? 


i 5 18. 21 22 
A)2 B) 5 9 b 5 BEJ 
2 
. X“-2x-4 
YO şaş 


fonksiyonunun asimptotları ve y - 6 doğrusu ara- 
sında kalan bölgenin alanı kaç br? dir? 


A)15 o B)18 C)21 DA E)36 





E 4#-A 5-E 6-C:7-B 8-B 
—E 12—E 13-0) 44-0) 15-0 16-B 



















fx) #log,(3x? — 2) 
olduğuna göre, f'(1) ifadesinin değeri nedir? 
A) 3loge B) 3log,e 
D) 6loge 


GC) 3in3 
E) 6log,e 


fo) x6*X*3 
şeklinde tanımlı fonksiyonun türevi nedir? 
A)4. gm*3 
C)4.6**3 ins 
E) Ins**3 


B)6**3 in6 
D) In6 


İ(X) <arccos (3) 


fonksiyonunun türevi nedir? 














—1 1 —1 
A B C 
) 4—x2 ) 4—x2 Iz 4—x2 
— —1 
D E 
4-x3 Xx —-4 
ta) 4l2x-x2) 


fonksiyonunun türevsiz olduğu kaç nokta var- 
dır? 


A)2 B)3 c)4 D)5 E)6 
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5. 


> 


ii 






©) -bö—2xJ44x 


olduğuna göre, "(-3) kaçtır? 





A)-6 B)-4 G3 D-> Eş 
2 
İz(sin?3x) 
ifadesinin eşiti nedir? 
A) 6sin6x B) 18cos6x C) -12sin12x 
D) —18cos6x E) -6sin6x 
(91x12) 
9'(4) 12 
olduğuna göre, f(1) in değeri nedir? 
A) 60 B)54 o(C)48 D)42 E)36 
s, Xİ—ÂX 
lim sin 5X 
ifadesinin sonucu nedir? 
A)w Oo B)O G-E Da E) 3 


















10. 


11. 


12. 








yaxX2—4 
eğrisinin hangi noktalarındaki teğetleri A(2, —1) 
noktasından geçer? 
A) X1,-3), (2, 0) B) ((1.—3), 2, 0)) 
©) 11,3), (3, -5)) D)(1,—3), (3,5) 
E) (3, 5), (4, 12) 


3 
ysdxtkdoğrusu yz EN 
eğrisine teğet ise, knın alabileceği değerlerin top- 
lamı nedir? 


A-S BiZ ca Di ep 


Yy 3İ(x) fonksiyonunun apsisi x 1 olan noktasındaki 
teğetinin denklemi 3x * y— 4 -Odır. 


 X. 
g(x) < Ro) 


olduğuna göre, g(x) fonksiyonunun x — 1 nokta- 


sındaki teğetinin eğimi nedir? 


A)—7 B) -6 ©)1 D)3 E)7 





grafiği verilmiştir. 





© 
m LE 


' i 
3) 
x 


lıştır? 
A) x-3de büküm noktası vardır. 


B) x-0de maksimum vardır, 
C) x-5deminimum vardır. 
D) (-4,0) aralığında fonksiyon artandır. 


E) x--2de büküm noktası vardır. 


y Yanda f(x) fonksi- 
yonunun türevinin 


f©) fonksiyonu 
için aşağıdakiler- 
den hangisi yan- 


YINLARI |! 


ÜR YA 


—şzzşş m GÜR YAYINLARI ——> nn G 


13. #R— R olmak üzere; 
(e) z 7x * 2x2 -6x14 


fonksiyonunun azalan olduğu en geniş aralıkta 
kaç tane tamsayı değeri vardır? 


A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 


14. Yarıçap uzunluğu 6 cm olan bir küre içine yerleş- 
tirilen maksimum hacimli dik silindirin yüksekliği 
kaç cm dir? 


A)6/3 B3Y/3 O4/3 DE E2/3 


2 
XX 
15. 1 
fonksiyonunun düşey asimptotu nedir? 
A)x:2 B)x--—2 C)xz21 
D)x-—1veyax-1 E)x--—1 


16. 





Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi şekildeki eğ- 
rinin fonksiyonudur? 








SX -X-1 Xx 
Bİ VEE e OY yaş 
#1 x—-İ 
DİYARA İY yaş 








ME 20 A 4B 5C 6B A 8C| 


D 10-6 1İ-E 12-C 13 C 14C 15-C 16- 








1. 


2. 


3. 


4. 











16) zinx 
gi) 3x 
olduğuna göre, (fog)'(x) ifadesinin eşit aşağıdaki- 


lerden hangisidir? 


Aİ BZ o 2 Dx E) 3x 


f(x)  3sinx — 4cosx * 6 tanx 


fonksiyonunun x — O noktasındaki türevi 3a * 6 sayı- 
sına eşit ise, a kaçtır? 


A-2 B)-1 Co D)1 E)9 


(0) 5 xV1—x2 *aresinx 


fonksiyonunun X — 0 noktasındaki türevi nedir? 


A)2/2 BY? C)1 D)2 E)4 


fx) -)x2—3x-4) 
fonksiyonunun türeyli olduğu aralık nedir? 
A)(-1,4) 
D) 8 


B)(-1,4) CR 


E)R—-(-1,4) 





5. 


< 


» 
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(6) >İx-1) 

fonksiyonu için, x < 1 noktasında aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

A) limiti var, sürekli, türevi var 

B) limiti var, süreksiz, türevi var 

C) limiti var, süreksiz, türevi yok 

D) limiti var, sürekli, türevi yok 


E) limiti yok, sürekli, türevi yok 





ys4z2—3 ve x-62143 
gli .. dy N 
verildiğine göre, a nedir? 


A) 3x—4 B) 2x. 8 c) 3x—8 


e) Xx .g(x) 


xt1 
g'(3) 9 ve g(3)-2 


olduğuna göre, f'(3) nedir? 








A) 175 B) 177 


5 185 ç, 85 
8 e OZ D) — 


8 


pi GCX- 
lim Secx-1 
Xx-0 Xx 


ifadesinin sonucu nedir? 














9. 


DAŞ 
© 


11, 








öğreten Matematik Fa 


(2X2 *axibh 


fonksiyonunun gösterdiği grafiğin y - x * 4 doğru- 
suna X < —İ noktasında teğet olabilmesi için, (a, b) 
ikilisi ne olmalıdır? 


AX(1.3) B)(2,5) C)(3,5) D)(2,6) E)(3.6) 


1) (3m—1)2 *(m*2)x—3x—1 


fonksiyonunun x - —2 noktasındaki teğeti Ox ekse- i 


ninin pozitif yönü ile 135*lik açı yapıyor. Buna göre, 
m nin sayısal değeri kaçtır? 

e 1 3 5 > 
A) 3 B) 5 O Diz Bp 


İ(X) 3 cos3x * cos2x dir. 


f' türev fonksiyonunun x - > noktasındaki teğe- 
tinin denklemi nedir? 


A)yz4x13-2r B)y-3x*415 


G)y—4X 347 D)y-3x—4-27x 


E)y--4x—-3*27x 


Şekilde f fonksiyo- 
nuna ait f(x) grafi- 





2 yaf) ği verilmiştir. 
x in hangi değeri 
< ol 3 i 5g >* için, f(0) fonksi- 
/ vE yonunun o yerel 
maksimumu var- 
dır? 
A)-4 B)0 C)3 D)5 E)6 


T() 2 2cosx - sin2x 


fonksiyonunun minimum noktasının apsisi kaç- 


tır? 


14. Bir ABC üçgeninde taban uzunluğu (Xx * 6) birim ve 


yüksekliği (4 — x) birim olarak veriliyor. 


Üçgen alanının maksimum değeri kaç br? dir? 


E) 25 


D)x24x-4 E)x2 42x-3 












J/ 
| 


Şekildeki grafiğin fonksiyonu nedir? 





E 
5 
z 
> 
< 
14 
> 
u 
25 21 
AŞ BJ 07 m3 
3 
OX #3x*4 
15. ae ei 

eğrisinin eğri asimptotu nedir? 

A)X2 4x4 B)x2 4x-2 C)x2 42x42 
ZE 
5 
z 
> 
pe 
& 
> 
wv 


. 2x1 —2x13  xr4 

A) YS yag 2 x—-3 © x—3 
-2x112 —x16 
D)Y- yag Reg 










MAİLDE RD ALE E-D.6-B 7-B 8 
9-C 10-E H-A 12-C 13-C 14-C 15-A 16- 





D 











2. 


3. 


Yandaki grafik 
LL 33X12 
ay 

x (o fonksiyonunun 
grafiğidir. 

Buna göre, aşağı- 





dakilerden hangi- 
si yanlıştır? 
A) Fonksiyonun gösterdiği grafik daima azalandır. 


B) x--3 içinyzOdı. 
e Di 
Cc) a için x—Odır. 


D) x--5vexs 1 düşey asimptottur. 


E) Eğri asimptot denklemi y > x2 * 2x—3dir. 


COSX 


©) 
1*sin?x 


fonksiyonunun x-5 apsisli noktasındaki nor- 


malinin eğimi kaçtır? 





A3 B-2 Get bi E)2 
75 


olduğuna göre, f-İ(x) fonksiyonunun x — 2 nokta- 
sındaki türevi kaçtır? 


A) -3 





B-35 © i Dı E3 


a 


()2xİ4x2742 
fonksiyonu veriliyor. 
2 2 
“lim t(0-f1(1) 
x—1 x-1 
limitinin değeri kaçtır? 


A)36 o(B)38 C)40 D)42  E)44 
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5. Şekildef(x)fonksiyo- 


le 


a 


p 
















nunun eğrisi ile üze- 
rindeki A(—2, 4) nok- 
tasından çizilen te- 
ğeti verilmiştir. 








g(x) <x. fx) fonksi- >x 

yonu tanımlanıyor. 

Buna göre g'(—2) kaçtır? 

A5 B)6 C)7 D)8 E)9 
(©) zinx 


fonsiyonunun 20. mertebeden türevi nedir? 


f(x) fonksiyonunun x < 3 noktasında |. türevi alına- 
bildiğine göre, aşağıdakilerden hangisi yanlış ola- 
bilir? 

.. 10)-1(3) 
A) lim ai 


x—3 


vardır. 


B) f'(3) tanımlıdır. 
C) lim f(x) vardır. 
x—3 


D) f,x-3 noktasında süreklidir. 


E) f"(3) tanımlıdır. 


3 
Xx -6x14 


fonksiyonunun eğrisine üzerindeki herhangi nokta- 
lardan çizilen teğetler 


4x—2y*3-0 
doğrusuna paralel olduğuna göre, bu teğetlerin- 
değme noktalarının apsisleri toplamı kaçtır? 


Ao jeli. “öy D)2 E)4 





























Yukarıdaki şekil f(x) fonksiyonuna aittir. Buna göre, 
aşağıdakilerden hangisi f"(x) fonksiyonuna ait 


olabilir? 





10. yzx2—-6x*4 


parabolüne üzerindeki bir (a, b) noktasından çizilen 
teğet y - 6x — 2 doğrusuna paraleldir. 

Buna göre, a * b kaçtır? 
A)9 B) 10 C) 11 


D) 12 E) 13 


11. z 


fonksiyonunun Xx z —1 noktasındaki teğetinin 


yağı 
doğrusuna paralel olması için a kaç olmalıdır? 


4 


A-Z B-3 4 DM E)3 


12.f,g: R—> R olmak üzere; 
Xx * 2) go? * 3) veriliyor. 
f (3) 2 40 ise g'(4) nedir? 


A)10 o B)12 


C)15 


D)20 Oo E)25 





i a e a 
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13. Şekilde grafiği verilen Yy 





.yzf() fonksiyonunun AL 
denklemi aşağıdakiler- NN 
den hangisidir? 4 


O 
pa 
Ss ik imem 
x 

















x*1 x-1 x—1 
5 zz C pe 
)Yy 42)? )Y 2) )Y >) 
Zi 2.4 
Diye ti Xx 
)Y 2) )Y Kı2) 
14. f(x) < sin2x olmak üzere, 
i | A/T 
fe) fa) 
im 
x—-5 X-35 
limitinin değeri kaçtır? 
A)-4 B)—3 C)-2 D)0 E)2 
15. o fe)axİsmösn2 s5 
(1)z0 
f(1)50 
olduğuna göre, m — n farkı kaçtır? 
A)-22 B)—-12 C)-8 D) 16 E)22 


Vİ 
16. (W-ğ17-3X-2 i 
eğrisinin x—- eksenine paralel olan teğetlerinin, eğri- 
ye teğet oldukları noktalarının apsisleri toplamı 
kaçtır? 


B-2 C- D-5 E-; 








-—£- 2E 3-C 4-5-3 6-dD 7-E 8D 
-C 10-B 11-E 120 13-C 14-0 15-E 16-C€ 





i 
İ 
İ 
i 
i 
| 
1 








1. #6) zlog(cotx) 
olduğuna göre, f' <) kaçtır? 
A)2.loge B)0 C) 2ioge 
D) loge E)-2.loge 
2. — 2x14 
1“ 


fonksiyonunun simetri merkezinin koordinatları 
toplamı kaçtır? 


A)3 B)4 C)5 D)6 E)7 


3. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
© OA) (e) 2x—1 fonksiyonu azalan bir fonksiyondur. 
B) ()>x212 fonksiyonu artan bir fonksiyondur. 
C) f(x) xfonksiyonu sabit bir fonksiyondur. 
D) f(x) -—x fonksiyonu azalan bir fonksiyondur. 


E © fonksiyonunun tanım kümesi R dir. 


4. (0) - (In) — inx$ 
fonksiyonu veriliyor. 


Xx e için, f'(x) aşağıdakilerden hangisine eşittir? 


A)e B)İ G-2E D-İ Ee-1 
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o 


a 


— 














ft) -X12—/x2—4x-4 
fonksiyonunun grafiği için aşağıdakilerden han- 
gisi yanlıştır? 

A) yz2xeğik asimptottur. 

B) y-4 yatay asimptottur. 

C) y eksenini kesmez. 

D) xeksenini (—1, 0) noktasında keser, 


E) x eksenini kesmez. 





te Rolmak üzere 
Xx23027—4t41 
yz2245t—-7 

eşitlikleri veriliyor. 


2 z 


buna göre, t 2 için ei ifadesini değeri kaçtır? 
X 
21 45. 41 
A) 365 B) 727 © 355 
A 
11 23. 
D) -35 E) -255 


(0) -ax3 3x2 4x—5 


fonksiyonunun daima artan olabilmesi için, a nın 
hangi aralıkta olması gerekir? 


A)a>0 
D)a<3 


B)a<0 Cca>3 


E)0<a<3 


X e o, 0) olmak üzere, 
İ()2xİ—3x2 43x19 


olduğuna göre (f-1)'(2) değeri kaçtır? 


A-Z B-İ 

























xz11-3t) 
yz inföt1) 
parametrik denklemleriyle verilen eğrinin t < 1 nok- 


tasındaki teğetinin eğimi nedir? 


AŞ BB; Oİ 03? B3 


10. y f(x) türevlenebilen bir fonksiyon olmak üzere, 


,. Txth)-f(x—h) 

ni 2h 

limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? 
AYM) 


B) 2'() coz 


D) Ef) .f0) 


11. 





y z f(x) fonksiyonunun grafiği yukarıda verilmiştir. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


A) f6)-0 denkleminin 4 tane kökü vardır. 

B) f(x) 0 denkleminin kökleri çarpımıa.c. e? dir. 
C) x<aiçinf()>Odır. 

D) b<x<diçinf'(x)<Odır. 

E) Fonksiyonun en küçük değeri #(d) dir. 


“Yandaki şekilde ikinci 
türevi alınabilen f(x) in 
grafiği verilmiştir. 





aşağı- 
hangisi 


Buna göre, 


Ü 3 İY 
İZ dakilerden 


doğrudur? 
AYT'(A) <A) <f(4) 
O)f'(A)<f'(A) <4) 


B) f(4) <f'(4) <F(4) 
D) 14) <f'(4) <f'(4) 


E) (4) <f'(4) <4) 
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array ar MERAL e 


yz ax * b doğrusu A(1, 2) noktasında y - f(x) eğri- 
sine teğettir. 


yl 


h(x) TO) 


olduğuna göre, y - h(x) eğrisinin x — 1 noktasında- 
Ki teğetinin eğimi nedir? 


3 3 3 3 3 
Kalafaf ef 

yzz?-z*1 

Z7-u342u 

uzx2-2 


olduğuna göre, y — f(x) fonksiyonunun x — 1 deki 
türevinin değeri kaçtır? 


A)-140 B)-100 C)-70  D)O E)70 


()204-2).0214) 


olduğuna göre, f' (x) nedir? 


A) 6x3 — 12x B) 5x1 4 6x2 —8 
C) 5x1 46x24 D) 6x3 — 4x2 —3 
E) 5x5 4 2x2 -6 


. f6) fonksiyonu (a, b) aralığında tanımlı bir fonksiyon- 


dur. 

ga) <x2 .f) i 
fonksiyonu aynı aralıkta azalan bir fonksiyon oldu- 
ğuna göre, aşağıdakilerden hangisi her zaman 
doğrudur? 


A) x<0,f(x)>0,f()>0 
B) x<0,f(X)>0,f(0)<0 
C) x>0,f)>0,f()<0 
D) x<0,f(X)<0,f'(x) <0 
E) x>0;f(x)<0,f'(x)>0 


H-E 2-E-3-Dp:4-D S-E 6-E 7-C &-D 
-A 10-A 11-E 12-D 13-B 14-C 15-B 16-B 


















2. 


3. 


4. 


eğrisinin yatay ve düşey asimptotlarının kesim nok- 


tası (-İ, 2) olduğuna göre, > oranı kaçtır? 


A)1 B) 


no 


Cc)2 D? 3 


((00)5x.(X—1).(X-2)....(X—27). (x— 28) 
olduğuna göre, f' (26) kaçtır? 
A)0 B)2.26! 


D) -2. 26! 


C) -26! 
E) 281 


İ(X) 5 2X3 — 4x2 # x # 1 fonksiyonu için, 
! 1 
lim f(3x—1)—f (2) 
x—1 x-1 
ifadesinin değeri kaçtır? 
A)9 B) 16 Cc) 24 


D)36 Oo E)48 


f£# R—> R olmak üzere 
(6) e*—x2—-x:6 
fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi doğru- 
dur? , 
A) (1,e*4) noktası f(x) fonksiyonunun yerel mak- 
simum noktasıdır. 


B) (1,e t4) noktası f(x) fonksiyonunun yerel mini- 
mum noktasıdır. 


C) (0, 7) noktası f(x) fonksiyonunun yerel maksi- 
mum noktasıdır. 


D) (0,7) noktası f(x) fonksiyonunun yerel minimum 
noktasıdır. 


E) (0, 3) noktası f(x) fonksiyonunun yerel maksi- 
mum noktasıdır. 
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3. f(x) ve g(x) ikinci türevi alınabilen iki fonksiyon ve f(x) 
tanım kümesindeki bütün x değerleri içinf”(60)>0Odır. 


hex) fg) 
h'(4)-5 
olduğuna göre, x - 4 noktası için aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 
A) #0) azalandır. B) g(x) azalandır. 
GC) h(x) konkavdır. D) f(x) konkavdır. 
E) g(x) konkavdır. 





6. ys sin2a t3a 
X Z cosa 
olduğuna göre İY in a - > daki değeri kaçtır? 
"dx 6 ğeri kaçtı 
A)—12 oB)-9 Cc) -8 D) -6 E)-4 
7. Denklemi 


f09) - sin(sin3x) 
olan eğrinin, x- ZE noktasındaki teğetinin eğimi 
kaçtır? 


A)6 B)4 c)3 D)2 E)1 


X - 2co0s22t 

yz3sin2t 
denklemleriyle verilen y — f(x) parametrik fonksiyo- 
nunun, ordinatı y - 3 olan noktasındaki teğetinin 


eğimi nedir? 


A-Z B-2 Oz Da E-İ 








9. 


10. 


11. 


12. 












©) 3c0sx ... gsinx 
olduğuna göre, f (2x) kaçtır? 


A)-e o B)-1 c)0 D)1 E)e 


(©) (X—3)3 4 2x2 4 3x 
fonksiyonu veriliyor. 
: : 2 
I —t(2). EE 
e İ.A az 
limitinin değeri kaçtır? 


A)12 . B)4 G2 D27 E)28 


z 
$ 
z 
> 
S 
o 
22 
BG 
Yukarıdaki şekilde y — f(x) fonksiyonunun grafiği ve- 
rilmiştir. 
z 
$ 
z 
> 
Ş 
— 
2 





Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) f"(2)>0 

B) f'(-4)<0 

C) -<x<2aralığındaf(x) <Odır. 

D) x--4dönüm noktasının apsisidir. 


E) x-2 de fonksiyonun yerel minimumu vardır. 


f(X) negatif tanımlı artan ve g(x) pozitif tanımlı artan 
fonksiyonlar olmak üzere; 


hi) > ni) 


fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi doğru- 
dur? 


A) Negatif tanımlı artandır. 
B) Negatif tanımlı azalandır. 


C) Pozitif tanımlı azalandır. 


D) Pozitif tanımlı artandır. 
E) Sabit fonksiyondur. 









ix? —6l * x2—4x 14) 

olduğuna göre, f'(2) kaçtır? 

A) -8 B)-4 c-2 
D)0 E) Yoktur 





y z f(x) fonksiyonunun ikinci türev fonksiyonunun 
grafiği verilmiştir. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğru değil- 
dir? 


A) x<aliçin f(x) iç bükeydir. 


w 


a<x<ciçin f(x) dış bükeydir. 


o O 


) 

) “xzdde f(x) in dönüm noktası vardır. 
) xzadaf(x) in dönüm noktası vardır. 
) 


E 


xzcde f(x) in dönüm noktası vardır. 


İki köşesi parabolün 
üzerinde ve iki köşesi 
x ekseni üzerinde olan 
dikdörtgeninin o alanı- 
nın maksimum değeri 
kaç br? olmalıdır? 


A) 23 B) o) 
D) 18y3 E) 
16. ty 
(og 


olduğuna göre, k değeri kaçtır? 


4). Bs <ö-i <D6 E)1 








9-B 10-E 11-0 12-A 13-8 14-0 15A 16-8 





028 3E4C5E 6C:76:8Cİ 











1. EV Xİ *-3ax 


((0)-0 


olduğuna göre, a aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A)-2 B)-1 C)1 D)2 E)3 


2 ft) ki —x2 
olduğuna göre, f'(x) . f(x) in değeri kaçtır? (kek) 
A) —x B)0 C)x D) 2x E) —2x 


3. Tanımlı olduğu yerlerde f(X) < cos2x fonksiyonu ve- 
riliyor. 


Buna göre, (F-)' >) değeri kaçtır? 


A) -2 B)—1 C)1 D) . E) V3 


4. f() negatif tanımlı azalan fonksiyon ve ok) pozitif 


tanımlı artan fonksiyon İse; 
ho) - f(x). gi) 
için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Sabitfonksiyondur. 
B) Pozitif tanımlı azalandır. 
C) Negatif tanımlı artandır. 
D) Negatif tanımlı azalandır. 


E) Pozitif tanımlı artandır. 










5. ©) V1—x aresinx 
olduğuna göre, f' 4) nin değeri kaçtır? 


37 K 
AY gp BE 41 


D) ŞE; g) VE 


18 


ii 





aşağıdakilerden hangisine eşittir? 
A) —72c0s12x B) 72c0s12x 
C) 12 cos12x D) 8(cos6x * sin6x) 


E) 8(cos6x — sin6x) 


7. ((2) > 4g(2) 
f(2)*g'(2)-12dir. 
Me e) -6 
Xx-2 Xx -4 


olduğuna göre, f'(2) kaçtır? 


A15 BİZ om m yas 


ii 


X2 *y2—12x4*6y—-20-0 
çemberine üzerindeki A(2, 4) noktasından çizilen 
teğet doğrusunun x eksenini kestiği noktanın ap- 
sisi kaçtır? 


— NN GİRYYIN RI ——ğ———— GÜR YAYINLARI 
3 


A- B)- C-4 D-3 E)-2 




























9. Şekilde f(x) fonksiyo- 
nunun eğrisi ilg üze- 
rindeki A(4, 12) nokta- 
sından çizilen teğeti 
verilmiştir. 











x2 
ge) “16 


miştir. 
fonksiyonu tanımlanıyor. Buna göre g'(4) kaçtır? t 
i il e vi (<4, 5) aralığındaki f(x) için aşağıdakilerden hangi- 
2 7 8 Be i 
AŞ BE Oİ Di BŞ si doğrudur? 


1. (4,5) aralığındaki bir a değeri için f'(a) < O dır. 
Io (<A, 5) aralığındaki f(x) türevlidir. 
NI. (A, 5) aralığında f"(1) > O dır. 


— 
V i 
Yukarıdaki şekilde f(x) fonksiyonunun grafiği veril- 
z 
3 
z 
g 


A) Yalnız Il B) Yalnız | C)i veli 


S 

5 

w 

T D)1,il ve ili E) İl ve ili 
73 1 ga 
7 e 
Yukarıdaki şekilde verilen y > f(x) fonksiyonu için di N 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? j 
A)f'(-4) <0 B)f'(1) <0 

z 

3 

z 

> 

g 











C)f(3)>0 
E)f"(5)>0 


yaf) 
Yukarıdaki şekilde f' (x) fonksiyonunun grafiği veril- 
miştir. 


2-5 e 
D)f'(-2)0 


Buna göre, dönüm noktalarının apsisleri toplamı 
kaçtır? 


A)S B)7 c)9 D)12 o E)23 


di, 1 2x d 


a9 - Gi 
dx 


—2x 
.c 


) 


ifadesinin değeri kaçtır? 15. e e 
elipsinin içine çizilecek olan maksimum alanlı 
dikdörtgenin uzun kenarı ile kısa kenarı arasın- 


B) Xİ — 4x3 4 3x2 


D)xİ 4x3 4x7 


A) Xİ 4 4x3 — 3x2 
C) Xİ 1 4x3 4 3x2 











E) Xİ — 4x3 g daki fark kaç br dir? 
z 
g S 2 24/2 
5 Ay 2 2 B) z © 
4-2 V2-1 
D) 5 E) 2 
12. ysdell ve xset 
parametrik fonksiyonunun eğrisine t - 0 nokta- 
sından çizilen normalin denklemi nedir? 16. lim (sinâx. cosec 5x) 
X—x 
Bİ B)4y#x>31 limitinin değeri kaçtır? 
C)8yt-x-33 D)8y1x-33 4 5 4 5 
A) m e ri c)0 D) 5 E) 2 


> E)8y—x-31 





/B4>-A 3B 4D SA GA 78 88 
LA 1OD 118 12-E 13C 14C 15-A 16-A 











ie 
siyon aşağıdakilerden hangisidir? 


AYAv BAY C)Av 


) 
| 
( 


İ 








(o PERA 


ON İmama 
O emma 









Ç 


Bm 
oh... 


- 


O) İran. 
fe 


x 





2. ie) 2x2 
parabolü üzerindeki hangi nokta (3, 0) noktasına 
en yakındır? 
A) C1,1) B)(1,1) 6) (2,4) 
D) (0, 1) E) (3,9) 


3. yax.eYty.e*—1 


fonksiyonunun (1, 0) noktasındaki türevinin de- 
ğeri kaçtır? 


A) -İ B) -e ö)-i 
dl e 
Da . > eti 
—-eX ipl 
4. f(©)ze*.in - 
fonksiyonu için f'(1) değeri kaçtır? 
A)e B-e G-ze Dİ E-İ 





(a, b) aralığında her x için türevi pozitif olan fonk- 
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x >Oolmak üzere; 
(02 —x)2(3x— 1) 4x2 46 
olduğuna göre, f'(0) değeri kaçtır? 
A)34 B)78 C)S6 D)98 E)108 


()2e9-X 
olduğuna göre, 2-29, e-*, #(29)(-4) kaçtır? 
A) —e? B)—22 e? C) e? 
D) -1 E)22 e 


Şekilde f(x) fonksiyo- 
nunun eğrisi ile üze- 
rindeki A(-3, 6) nokta- 
sından çizilen teğeti 
verilmiştir. Buna göre 
f(-3) kaçtır? 








M2 B3$ ©-;> D-$ E- 


Yandaki şekilde f(x) AV 
fonksiyonunun grafiği 


verilmiştir. 
f09) in ikinci türevi alı- 
nabildiğine göre, aşa- 


ğıdakilerden hangi- 
si doğrudur? 





A) f(2) <f'(2) <2) B)f'(2) < (2) <f"(2) 
C) 2) <f'(2)<f'(2) D)f(2) <f"(2) < (2) 
E) (2) < #2) <f'(2) 



























9. (O) taxlibxic 
fonksiyonu R > R ye tanımlıdır. 
Bu fonksiyonun eğrisinin x < —2 ve x > 4 te yerel 


extremumdan geçmesi için a ve b değerlerinin top- 
lamı kaçtır? 


A)-21 B)-23 C)-25 D)-26 E)-27 


10. xs2mtt3 
ys3mti—1 
denklemleri veriliyor, 


2 


© nin t > 4 için değeri 1 ise, m kaçtır? (m e R) 
x 
A)2 B)4 c)8 D) 16 E) 18 


ii. neN” olmak üzere, 


*2 
Le 


fonksiyonunun türevli olduğu küme içinde n. sıradan 
türevi aşağıdakilerden hangisidir? 





MELANİN ni B) (- mı (ni) 
A) 41) ep )C1) 3) 
e (ob 1 BEY bi 

)C1) 3) ) 61) a3) 
yn n! 
E) <1) ED 
12. pita (€x)- Inx 
Xx 

(024 
olduğuna göre, f(e) kaçtır? 

A) -Se B) -5e? GC) 3e 
D) 5e? E) 4e? 
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13. f6) 2 inx $ x19 


olduğuna göre, f29)(1) kaçtır? 
A) 19! 


B)18! O C)201 


D) -191 


E) -18! 


14. İO2—2x)1g9(3Xx—1)-X9—2x24x—1 


ve f(x) fonksiyonunun x <> O noktasındaki teğetinin 
eğimi 4 olduğuna göre g(x) fonksiyonunun Xx < 5 
noktasındaki teğetinin eğimi kaçtır? 


A)-2 B)- C)0 D) 1 E)2 


15. y? *2y-4x44 


denklemi ile verilen y — f(x) fonksiyonuna Xx > —1 


apsisli noktadan çizilen teğetlerden birinin eğimi 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? 








A) B- Ct D)2 E)3 
16. f() < sin(cos2x) 

olduğuna göre, f' (2) değeri kaçtır? 

A)-2 B)-1 Co D)1 E)2 


AD 2-B3A AB EC GA 
9-E 10-€ T1-A 12-0 13-01 





7—-D. 8-B 
4—B 15—D 16-C€ 


maz 





























